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Za czasów polskich problem przeróbki su- 
rowców potasowych w Polsce stał się aktualny 
i od roku 1927 przeprowadzano nad nią bada- 
nia w kilku faboratorjach przy pomocy bar- 
dzo wielu współpracowników. Najważniejsze 
rezultaty tych badań streszczam poniżej. 

Charakterystyka surowców solnych pol- 
skich w staunku do zagranicznych wypada 
ujemnie. Olbrzymie złoża tutejsze, częściowo 
badane, charakteryzują się przy bogactwie 
mineralogiznem rozmaitoscia, niestaloscia 
składu, są gorsze pod względem zawartości 
szlachetne o składnika i zawierają wiele szko- 
dliwych zanieczyszczeń. Surowce nasze zatem 
nie odpowadają Lypowi zagranicznemu, a po- 
mimo intnsywnych badań górniczo-geolo- 
gicznych sie udało się dotychczas stworzyć 
skutkiem ozmaitości, standartu surowca tu- 
tejszych lopalñ. Dąży się natomiast analo- 
gicznie jak w Niemczech do eksploatacji co- 
‘az lepszych surowców. 

Rezullitem powyższego stanu musi być 
wyższy k@zt produktów końcowych otrzy- 
mywanych z tych surowców. Należy zatem 
prowadzićbadania, których celem będzie po- 
tanienie etsploatacji i przeróbki od początku 
do końca, by mimo tych nieprzyjaznych wa- 
runków ubzymywaé się w zdolności konku- 
rencyjnej wiatowej. 

Surowe solne polskie można podzielić na 
eksploatowne sylwinity, langbeinity i kaini- 
ty, nadtomajduja się w wielkich ilościach 
żubry solm, sól twarda i inne minerały solne 
(Na, SO,).5kład tych surowców jak wyżej 
wspomniażm jest zmienny, są one mieszani- 
ną i przeaodzą jedne w drugie. 

Pomim usiłowań i zdobycia wielu dat nie 
zdołano ulalié ścisłego wzoru na wartość su- 
rowca wyobytego na powierzchnię w zalez- 
ności od Kladu. 

Skutk m nierównomierności skladu pol- 
skich sugfców przeróbka mokra któregokol- 
wiek z tffiminerałów nie jest przeróbką w u- 
kładzie Mkladnikowym, ale w układzie nie- 
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nasyconym pięcioskładnikowym, który nale- 
żało zbadać. Badania systematyczne a bardzo 
żmudne nad takiemi układami wykonał Dr. 
Längauer. 

Przy badaniach tych surowców, a szczegól- 
nie surowca sylwinitowego napotkano na nie- 
zmiernie ciekawy takt, zmiany ich własności 
i zdolności przeróbczej w czasie. Surowiec, 
który pozostawał przez pewien dłuższy czas na 
powietrzu czy to w kopalni, czy też gdziein- 
dziej nie nadawał sie juz do przeróbki. Ścisłe 
badania nad tym faktem udowodniły, że ił 
zawarty w surowcu ulega zjawisku ,,slarzenia 
się”, polegającemu na tem, że na skutek dzia- 
łania wilgoci, cząsteczki tego iłu zmniejszają 
się aż do wielkości koloidalnych i peptyzuja 
się. Hy te mogą potem stanowić poważną 
przeszkodę w opanowaniu ich oddzielania, Na- 
tomiast langbeinity ułegają na powierzchni 
hydratacji, co również jest dla przeróbki szko- 
dliwe. 

Jako pierwsze zagadnienie przeróbki po- 
stawiono sobie kweslję wzbogacania surowca, 
a szczególnie oddzielania iłu od surowca. H 
bowiem stanowi zawsze największe trudności 
w przeróbce. 

Badania laboratoryjne doprowadziły do 
stwierdzenia możności rozluźniania iłów i usu- 
wania pewnych rozpuszczalnych szkodliwych 
zanieczyszczeń ze surowca przez przemywa- 
nie roztworami stojącemi w równowadze tylko 
z głównemi składnikami surowców. Il w zet- 
knięciu z roztworami solnemi rozsypuje się 
i oddziela od części mineralnych. Sposób ten 
nadaje się do otrzymywania zimną metodą, 
t. j. bez odparowania, soli kuchennej z su- 
rowca, zanieczyszczonej tylko anhydrytem. 
Dalej służyć może do częściowego wzbogaca- 
nia sylwinitu i oczyszczania go z niepożąda- 
nych domieszek innych minerałów. Okazało 
się przytem, że można lakże w pewnych wy- 
padkach, a mianowicie przy przerobie rozsy- 


*) Referat wygłoszony na III Zjeździe Chemików 
Polskich we Lwowie. 
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pujących się w roztworach silwinitów z ko- 
rzyścią stosować zamiast rozszlamowania od 
iłów flotowanie iłów najlepiej przy pomocy 
pine oil (terpentyny). 

Dla wzbogacania minerałów zawierających 
hydraty jąk kainity i t. p. wypróbowywano 
z średniemi wynikami dawną metodę ogrze- 
wania, powodującą rozsypanie się hydratu i 
odsiewania wysokoprocentowego produktu. 

Następnie przeprowadzono badania nad 
możliwością wzbogacania już zmielonego ma- 
terjału. Ustalono metodykę tego badania po- 
legającą na rozstrzygnięciu pytania a priori. 
czy próby wzbogacania mogą dać jakieś re- 
zultaty. Okazało się to możliwem przez stwier- 
dzenie stopnia odprysku czyli stopnia prze- 
rostu po mieleniu na pewną wielkość ziarna 
poszczególnych surowców przez zastosowanie 
analizy mineralogicznej przy pomocy cieczy 
ciężkich, przyczem materjał dzielono na kla- 
sy. Okazało się, że langbeinit odpryskuje 
dobrze od innych minerałów t. j. przede- 
wszystkiem od soli kuchennej. Natomiast il 
w silwinitach i w innych minerałach z wyjąt- 
kiem soli kuchennej, znajduje się conajmniej 
w trzech formach. 


Forma ,,wolna” ulega rozluźnieniu w łu- 
gach stojących w równowadze z KCli NaCl, 
potem z takiego materjału przez działanie 
roztworem NaCl można wydobyć ił wpryśnię- 
tyw KCI, wreszcie na końcu wodą ił wpryś- 
nięty w sól kuchenną. 

Z całości iłu zawartego w sylwinicie lep- 
szych gatunków (20% K,O) rozkładają się 
w klasie 2 mm na ił wolny 60 — 79%, ił za- 
warty w sylwinicie 5,2 — 12%, wreszcie w soli 
kuchennej 14,9 do 23%. Natomiast w gor- 
szych gatunkach ok, 13% K,O przerost jest 
tak silny, że „wolnego” iłu jest znacznie mniej. 

Cyfry te zwane charakterystyką surowca 
Jak widać wahają się bardzo silnie w badanych 
kilku próbkach. Dzięki takiemu rozkładowi 
iłu można dojść tylko do ograniczonych re- 
zultatów przy wzbogacaniu metodą rozluźnia- 
nia. 

Oprócz tych prac nad wzbogacaniem pró- 
bowano oprzeć się na różnicy w sprężystości 
materjałów z wynikami średniemi ze względu 
na przerosty większe w większych kawałach. 
Nadto badano szczegółowo możności wzbo- 
gacania surowca langbeinitowego ze względu 
na problem nie otrzymywania odpadków ciek- 
tych przy tem wzbogacaniu. 

Charakterystyka tych prac wszystkich 
nad wzbogacaniem są rezultaty dość mierne, 
choć nieraz bardzo interesujące i można mieć 
nadzieję, że przy dalszych badaniach po ukoń- 
czeniu tych prac wstępnych będzie można 
dojść do rezultatów o znaczeniu praktycznem. 

Dalsze badania były poświęcone przerób- 
ce chemicznej i każda czynność w tej prze- 
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róbce była poddawana analizjanowiska 
statyki i kinetyki. | 
Najwięcej czasu e ppan eni 
oddzielania pozostałości po rozaniu syl- 
winitu od cieczy. Badania te ua się do 
badań nad iłem zawartym w jh surow- 
cach. Starano się scharakteié ił pod 
względem chemicznym i fizy, Stwier- 
dzono ze stanowiska chemji ky, że sol- 
wałacja iłów jest funkcją czasyania wil- 
goci. Badano koagulację tych fastępnie 
zajęto się zjawiskiem osadzanli opada- 
nia iłów bez przepływu cieczy ypływem 
cieczy. Studjowano najmniejsźtości ja- 
kie może zająć osad a temsamómniejsze 
ilości lugu, które w nim muszista@ bez 
wypierania go przez powietrze 

Choć przeprowadzono w tej jnie naj- 
większą ilość doświadczeń i zelhgromny 
materjał eksperymentalny nie się ująć 
wszystkich zjawisk przebiegajiw prak- 
tyce we wzory matematycznegrdzajac 
zależność zjawiska od pewnyclmetrow. 

Bezwarunkowo te doswiaa mają 
praktyczną swoją wartość, jedidia uję- 
cia zagadnień w sposób ścisły iywy wo- 
bec niedostatecznych rezultatóychcza- 
sowych badań postanowiono zalę do te- 
go zagadnienia przez badanieentarne 
dziedziny opadania osadów i odaia ciała 
stałego od cieczy. 

Dotychczasowe rezultaty belemen- 
tarnych udowodniły, że wiele na wiado- 
mości i przypuszczeń dotychezih było 
błędnych. 

Badanie nad chłodzeniem ług stano- 
wiska kinetyki i statyki dało p wgląd 
w sam przebieg i umożliwia batnaczne 
ulepszenie tych urządzeń. 

Przy badaniu nad wyborem jahı na 
aparaturę przeprowadzano badamozji w 
lugach o różnym składzie. Opraco nowe 
metody badania przebiegu korogroma- 
dzono duży materjał doświadc: 

Znaleziono jednak, że najlepchroną 
zbiorników magazynowych prxorozja 
zwykłą i linjową jest pokrywaniey war- 
stewką oleju odcinającą w znacmierze 
dopływ tlenu. Równocześnie tastewka 
oleju jest dobrym izolatorem cieq, unie- 
możliwiającym adjabatyczne panie go- 
rących cieczy. Ma to szczególne enie w 
zastosowaniu do osadników ty} orr'a 
i innych. Doświadczenia w praktptwier- 
dziły powyższe fakta. 

Dla badania magazynowanialuktów 
badano ciężary nasypów i kąty mw. 


Przeróbka surowca langbewego 


Surowiec langbeinitowy przez ókanie 
wodą zostaje uwolniony prawie dej za- 
wartości soli kuchennej. Otrzymaölpro- 
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dukt zwany kalimagiem zawiera 16 — 19% 
K,O i sam dla siebie jest bardzo wartościo- 
wym nawozem potasowo magnesowym z do- 
statecznie małą zawartością chlorku. Zawiera 
on około 60 — 85% langbeinitu (K,S0,, 
2MgS0,), dalej zawiera trochę nierozpuszezal- 
nych minerałów wapniowych, ili kilka procent 
chlorków nie wymytych jako składnik szko- 
dliwy tak dla szlachetnych roślin jak i też 
dla dalszej przeróbki. 

Półprodukt ten może być przerabiany da- 
lej na produkty handlowe charakteryzujące 
się bardzo małą zawartością chlorku, a więc 
na siarczan potasowy, który mieszany daje 
kalimagnezję 26 — 28% K,O. Możnaby także 
wprost otrzymać kalimagnezję jako suszony 
szenit. Opracowano bardzo wiele schematów 
przeróbki langbeinitu, z których schematów 
wspomnę o następujących: 

1) Schemat oparty na niszczeniu MgSO, 
przez wyżarzanie zmielonego kalimagu z wę- 
glem lub w atmosferze redukcyjnej gazów w 
temperaturze około 7009. Sucha ta przeróbka 
daje w rezultacie mieszaninę siarczanu pota- 
sowego z tlenkiem magnezu z pozostawieniem 
zanieczyszczeń i procentowem zwiększeniem 
się ilości chlorków zresztą łatwo usuwalnych. 
otrzymuje się produkt zawierający około 
26% K,O. W laboratorjum nie znaleziono w 
tym produkcie siarczków zabijajacych rośli- 
ny. Ten produkt łatwo się daje przerabiać na 
czysty siarczan potasowy. 

2) Drugi schemat przeróbkowy oparto na 
mieleniu półproduktów, hydratyzowaniu i na 
przeciwprądowem przemywaniu małą ilością 
wody. W rezultacie otrzymuje się na końcu 
hig martwy charakteryzujący się składem łu- 
gu, stojącego w równowadze ze szenitem i 
reichardytem, względnie z leonitem i sześcio- 
wodnym siarczanem magnezu. Ług ten za- 
wiera także całą ilość rozpuszczalnych zanie- 
czyszczeń, a więc chlorków. Z całości potasu 
traci się około 11% w tym lugu, który może 
być zresztą dalej korzystnie przerabiany. 
Otrzymanie ługu stojącego w równowadze z 
langbeinitem i kizerytem stanowi pewne trud- 
ności techniczne (nie laboratoryjne). Przy 
przemywaniu ciało stałe t. j. mieszanina sze- 
nitu (leonitu) i raichardytu przechodzi na sze- 
nit, szenił wreszcie spotykając się ze świeżą 
wodą zamienia się na siarczan potasu. W ten 
sposób otrzymuje się ostatecznie siarczan po- 
tasu zanieczyszczony częścią ciał nierozpusz- 
czalnych z małą zawartością jeszcze siarczanu 
magnezu. Reakcje te przebiegają doskonale 
na czystym langbeinicie, względnie na mie- 
szaninie szenitu (leonitu) i reichardytu. Na- 
Lomiast są wielkie trudności w przeprowadze- 
niu tego procesu w obecności większych ilości 
iłu przy małej ilości cieczy. Odszlamowanie 
iłu w małej skali jest możliwe. Proces ten do- 
skonale udaje się wówczas, gdy najpierw za- 
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nieczyszczony ilem i innemi ciałami langbeinil 
przekrystalizuje się na mieszaninę reichardy- 
tu i szenitu. W tem miejscu widać jakie 
ogromne dodatkowe koszty powoduje obec- 
ność iłu w langbeinicie dla otrzymania siar- 
czanu potasu. 4 

3) Schematy oparte na krystalizacji su- 
rowca są dwa. Jeden polega na ktystalizacji 
w ciągłem kole krystalizacyjnem mieszaniny 
szenitu (leonitu) i reichardytu i przeróbki o- 
trzymanego produktu według schematu 2. 
Stałe dodawanie wody przy tej drugiej części 
tego schematu powoduje konieczność odbie- 
rania części roztworów z koła i odparowania 
ich, co i tak zresztą jest konieczne na skutek 
pogarszania się składu lugu przez obecność 
soli kuchennej. 

Drugi schemat krystalizacyjny polega na 
krystalizacji opanowanej roztworu kongruent- 
nego, względnie roztworów zbliżonych do kon- 
gruentnych. Krystalizacja opanowana poz- 
wala na otrzymanie jednego składnika (leoni- 
tulubszenitu) w drobnych kryształach, a dru- 
giego składnika (siarczanu magnesu 6 i 7 H,0) 
w grubych kryształach łatwo oddzielających 
się od siebie. 

Trudnością zasadniczą tych schematów 
jest powolne rozpuszczanie się kalimagu, na- 
wet uprzednio dokładnie zmielonego w roz- 
tworach. Badanie tego rozpuszczania nasunę- 
lo na myśl możność wstępnej hydratacji zmie- 
lonego produktu analogicznie jak przy meto- 
dzie 2) na scementowany szenit i siarczan, ma- 
gazynowanie tego materjału i rozpuszczanie 
go potem po lekkiem zmieleniu w zwyczaj- 
nych rezpuszezalnikach. Hydratacja ta może 
być przeprowadzona także i roztworami. W 
każdym razie rozpuszczanie langbeinitu lub 
shydratyzowanego produktu może się odby- 
wać bez obawy w temperaturze wrzenia roz- 
tworu. Przebiega ono bowiem bez tworzenia 
się wtórnego kizerytu i langbeinitu t. j. roz- 
tworów odpowiadających prawdziwemu sta- 
nowi równowagi. 

Rozpuszczanie może się odbywać także 
metodą przeciwprądową. Krystalizacja na 
chemicznie czyste produkty z schematu 1 i 2 
jest tak prosła, że jej nie przedstawiam. 

4) Następny schemat jest oparty wprost 
na działaniu chlorku potasu na langbeinit dla 
otrzymania szenitu i ługów odpadkowych w 
dużej ilości. Rozpuszcza się langbeinit w roz- 
tworach (patrz niżej) i zadaje chlorkiem po- 
tasu nie zawierającym chlorku sodu i otrzy- 
muje kalimagnezję. Otrzymana kalimagnezja 
zostaje przemyta wodą dla częściowego otrzy- 
mania siarczanu potasu, otrzymane ługi wra- 
cają do rozpuszczania langbeinitu. 


Te cztery zasadnicze schematy mogą być 
dalej rozszerzane przez schematy kombinowa- 
ne z powyższym. I tak np. ługi martwe należy 
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przed wylaniem ich przerabiaé w Jakikolwiek 
sposób. 

Decyzję wyboru i kombinowanie schema- 
tów musi się oprzeć na przesłankach gospo- 
darczych, kosztów inwestycji, kosztów ruchu, 
a także możności konsumcji wynikających ze 
sprzężonej fabrykacji produktów: kalimagu, 
siarczanu potasu, kalimagnezji i siarczanu 
magnezu, ewentualnych produktów odpadko- 
wych. Decydujące są także ceny produktów 
wyjściowych i koszta pozbywania się ogrom- 
nych ilości odpadków. 

Widzimy także, że na decyzję wpływa 
skład surowca i surowce beziłowe dają rezul- 
taty w przeróbce pod względem finansowym 
o wiele lepsze. W wyborze ostatniego produk- 
tu chodzi ściśle biorąc o taki, który daje naj- 
lepsze rezultaty nawozowe. Byłby to kalimag. 
Chodzi także i o gorsze nawozowe produkty 
ale zato odpowiadające nieuzasadnionym 
zresztą tradycjom i żądaniom konsumentów. 
W eksportowym towarze decyduje głównie 
stosunek wagi do wartości tak, że tylko siar- 
czan potasowy i mieszanki mogą być opła- 
calne. 

Powyżej zestawilem problemy dotyczące 
przeróbki surowców połasowych w Polsce i 
sposób w jaki przystąpiono do opracowań 
tych problemów. Ilość tych problemów po- 
większa się z dnia na dzień, szczególnie wobec 
odkryć nowych pokładów innych minerałów 
i wytwarzania się nowych zapotrzebowań tak 
ze strony rolnictwa jak i też przemysłu che- 
micznego. 

Jak widać w trudnościach piętrzących się 
w rozwiązywaniu tych problemów decyduje 
moment utrzymania się w zdolności konku- 
rencyjnej ze światowym przemysłem połaso- 
wym i chęć jaknajwiększego zadowolenia rol- 
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nictwa. Wychodzi się bowiem z założenia, że 
zysk w łaściwy z fabrykacji sztuc znych nawo- 
zów odnosi się dopiero przez rolnictwo. 


ZUSAMMENFASSUNG 


Ueber Verarbeitungsprobleme der Kalisalze 
in Polen. 


Das Problem der Kalirohsalzverarbeitung ist jetzt in 
Polen aktuell und die Ausarbeitung desselben befindet 
sich in vollem Gange. Es wurden viele Rohsalze in che- 
mischer Hinsicht charakterisiert und besonders die 
verschiedenartigen Erscheinungen im Verhalten des im 
Rohstoffe enthaltenen Lehms festgestellt. 

Es wurden Versuche zur Anreicherung des Rohpro- 
duktes angestellt und führten zur Ausarbeitung einer 
Voruntersuchungsmethode, welche die Feststellung des 
Durchwachsungsgrades der Mineralien gestattet. Für die 
Aufbereitung selbst ergaben sich jedoch bis jetzt keine 
praktisch verwendbaren Resultate. 

Weitere Untersuchungen bezweckten die Trennung 
des Rückstandes von der Lösung, nach dem Aufschliessen 
der Rohprodukte, insbesondere die Ausscheidung des Lehms, 
Diese Untersuchungen gestatteten, die während der Se- 
dimentation und Filtration auftretenden Erscheinungen 
zu erfassen und einem tieferen Verständnis entgegenzu- 
führen. Des weiteren wurden genaue Untersuchungen 
zwecks Ergründung der beim Kühlen von Flüssigkeiten 
auftretenden Erscheinungen, durchgeführt. Die in Kali- 
salzlösungen vorgenommenen Korrosionsprüfungen ver- 
schiedener Metalle, führten zur Publikation mehrerer Ar- 
beiten und lieferten praktische Resultate. 

Das Langbeinitrohsalz hat für Polen eine besondere 
Bedeutung, was die Ausarbeitung mehrerer Verarbeitungs- 
Schemata veranlasste, die sich in ihrer Art durch ein voll- 
kommenes Abweichen von sämtlichen bisher in der Kali- 
industrie bekannten Verarbeitungsmethoden, charakteri- 
sieren. 

Lwów, Polen. Technische Hochschule. 
Institut fiir Anorganisch-Chemische Technologie. 


W ł D ` k rr . . . *) 
pływ stezenia na prędkość opadania zawiesin 
Influence de la concentration sur la vitesse de sedimentation des suspensions 
Inż. Taveusz PIECHOWICZ 


Zakład Nieorganicznej Technologji Chemicznej Politechniki Lwowskiej 


'Nadeszło 25 września 1933 


Badanie opadania zawiesiny jest zwykle 
sprowadzane do zbadania opadania pojedyń- 
czych cząstek. Mamy też obszernie opraco- 
waną teorję opadania cząstek stałych w ośrod- 
ku ciekłym i znamy szereg wzorów podają- 
cych zależność między prędkością opadania 
a wielkością cząstki, jej ciężarem właściwym, 
lepkością cieczy. Największe znaczenie w tej 
dziedzinie ma wzór Stokesa 


> d,— de 


p=kr? 
U 


Zarówno wzór $ Stokes’ajakiinne (Alle n’a, 
Newton'a a) odnoszą się do pojedyńczej c ząst- 
ki opadającej w ośrodku nieograniczonym 


*) Referat wygłoszony na III Zjeździe Chemików 
Polskich we Lwowie. 


(1934) 18 


przestrzennie. Zbadano zkolei prędkość opa- 
dania w przestrzeni ograniczonej. mianowicie 
obok ściany płaskiej (Lorentz, West- 
Pen = Stock, Weyssenhoff i in.) 
iw rurze (Ladenburg!), oraz prędkość 
opadania dwu i więcej cząstek obok siebie w 
przestrzeni pozatem nieograniczonej (5 m o- 
luchowski). 

W praktyce poprawek tych nie uwzgled- 
nia się ani przy analizie sedymentacyjnej ani 
przy obliczaniu osadników; przyjmuje się, że 
odległości między cząsł kami, i odległości od 
ścian są tak duże, iż poprawkę wynikaj: ica z 
ograniczenia Ge? rzeni można pominąć. Na 
niedopusze zalność takiego upreszezenia co do 
działania wzajemnego cząstek w analizie se- 
dymentacyjnej zwrócił uwagę Hitosi To- 
minaga ?).Obserwujae prędkość opadania 
osadów wodorotlenku niklu o różnych kon- 
centracjach stwierdził, że prędkość ta zależy 
w znacznym stopniu od koncentracji zawie- 
siny. Okoliczność ta powinna być według nie- 
go uwzględniona przy obliczaniu wielkości 
cząstek. 

Prędkość opadania jednej cząstki odosob- 
nionej nie określa więc w sposób jednoznacz- 
ny prędkości opadania zawiesiny, nawet je- 
żeli zawiesina składa się z cząstek jednako- 
wych (zawiesina jednorodna). Ażeby znaleźć 
związek między prędkością opadania poje- 
dyńczej cząstki i zawiesiny musimy dobrze 
określić co nazywamy prędkością opadania 
zawiesiny. W tym celu należy rozpatrzeć sam 
proces opadania zawiesiny, ograniczając się 
narazie do zawiesin jednorodnych. 

Biorąc jako układ początkowy zawiesinę 
jednorodną. równomiernie wypełniającą na- 
czynie o pionowych ścianach (rycina 1 A) 
otrzymamy po częściowem wyklarowaniu 
trzy warstwy: osad, zawiesinę i ciecz klarow- 
ną. Jeżeli cząstki opadają z jednakową pręd- 
kością, a więc nie zmieniaj: a polozenia wzgle- 
dem siebie, to granica między zawiesiną a 
cieczą klarowną musi być wyraźna i ostra 
(rycina I B) i prędkość przesuwania się tej 
granicy możemy mierzyć jako prędkość opa- 
dania zawiesiny. W rzeczywistości jest ta gra- 
nica mniej lub więcej ostra w zależności od 
różnych czynników, z których najważniejsze 
są wielkość cząstek i koncentracj ja zawiesiny. 
Przy niezbyt małych koncentracjach pomiar 
jest naogół możliwy. 

Przedstawiając położenie granicy zawie- 
siny 1 cieczy jako funkcję czasu otrzymujemy 
wykres stanu sklarowania (rycina 2). Sche- 
matowi opadania z ryciny I B odpowiada 


1) Literatura podana szczegółowo w E. V. v. Hahna 
Dispersoidanalyse (Drezno-Lipsk 1928) i H. Gessner'a 
Die Schlämmanalyse (Lipsk 1931). 


2) Hitosi Tominaga, Abstracts from Rikwagaku- 
Kenkyu-Jo Iho, 1. 26. (1928). 
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linja A na rycinie 2. W rzeczywistości częściej 
się spotykamy Z krzywemi podobnemi do 
linji B lub €. Zgięcie krzywej jest różne dla 
różnych osadów; można tu zgrubsza wyróż- 
nić, podobnie jak przy filtracji, osady nie- 
ściśliwe opadające prostolinijnie, i osady ści- 
śliwe o krzywych opadania mniej lub więcej 
zgiętych. Podział ten jednak nie ma zasadni- 
czego znaczenia, ponieważ krzywa opadania 
tem bardziej odbiega od prostej im wyższa 
jest kone bad ja początkowa zawiesiny i 
większe rozdrobnienie. 


Istnieje kilka wzorów, mających przedsta 
wiać przebieg krzywych klarowania. L e wis?) 
wyróżnia fazę „swobodnego opadania”, fazę 
£ iowa i fazę ..opadania zakłóconego” 
(„fazę kompresji” według Bruchholdat). 
Według L e w is a opadanie w pierwszej fazie 
odbywa się prostolinijnie, w ostatniej zaś we- 
dług wzoru 


dh h— h 
pz F: Z DI 
be k “ha ire (2) 


Boutariei Ro y?) podają jako równanie 
krzywej klarowania wzór: 


dh A Š 
di — DER D ` D (3) 
A —h 
Robinso n°) modyfikując wzór S Lo kes'a 
otrzymuje równanie: 
dh y ds — dz 
dli > = kr S Svan o (dd 


Opiera, się on przylem na następujących za- 
łożeniach: popierwsze prędkość opadania za- 
wiesiny jest zależna od ciężaru właściwego i 
lepkości zawiesiny a nie samej cieczy, po dru- 
gie w czasie opadania na dnie naczynia nie 
tworzy się osad w sensie przedstawionym na 


00 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
A B c 
‘Rycina 1. 


Schemat opadania zawiesiny 


3) WH Walker, W. K. Lewis, W. H. Mc. 
Adams, Principles of Chemical Engineering, New 
York—London 1927. 

1% C. Bruchhold. Der Flotations-Prozess. Berlin, 


7. 
5) A. Boutaric, M. Roy, Compt. rend. 190. 


6) ©. S. Robinson, Ind. Eng. Chem. 18. 860. 
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rycinie | B. lecz całość składa się z dwu 
warstw: cieczy klarownej i zawiesiny zagęsz- 
czającej, się równomiernie w całej masie (ry- 
cina 1 C). Wzór ten został sprawdzony przez 
Robinsona dla bardzo wysokic h koncen- 
tracyj i odpowiada krzywej typu C (rycina 2). 
Zresztą żaden z wymienionych wzorców nie 
obejmuje wszystkich typów krzywych opa- 
dania, brak więc dotąd właściwego rozwiąza- 
nia problemu. Mówiąc o prędkości opadania 


so 100 150 200 250 300 seh 


Rycina 2. 
Przykłady krzywych klarowania. 


jakiejś zawiesiny będziemy mieli na myśli 
tylko pierwszy okres . „swobodnego opadania” ya 
nie zajmując się późniejszemi zmianami pred- 
kości. 

Zbadanie zależności między prędkością 
opadania zawiesiny a jej stężeniem jest bar- 
dzo interesujące, ponieważ powinien być w 
ten sposób znaleziony związek między pręd- 
kością opadania zawiesiny i cząstki odosob- 
nionej, którą możemy uważać za skrajny 
przypadek kra o bardzo małej koncen- 
tracji. Zależność ta była niejednokrotnie ba- 
dana w ostatnich latach. I tak Kermack, 
M. Kendricki Ponder’) podają wzór: 


v=vy(l--kg). «c o é: (5) 


słosując go do opadania czerwonych ciałek 
krwi. Boutarici Roy?) badając opada- 
nie kaolinu we wodzie dochodzą do wzoru: 
DE AS 
a+ fe Ga 
Oba te wzory są wy- 
łącznie empirycznem 
ujęciem sprawy i dal- 
sze badania nie wy- 
dawały się bezprzed- 
miotowe. 
Punktem wyjścia 
stał się podany po- 


7) W. O. Kermack, 
A. G. MKendrick, E. 
Ponder, Proc. Roy. Soc. A. 
Edinbourgh, 49. 170. (1929). Rycina 3. 


Frakcja: 


CHEMICZNY 


A,r = 0,0060 cm; C,r = 0,0035 cm; 
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przednio wzór Robinsona (4), będący z ko- 
lei pewną modyfikacją wzoru Stokesa, a- 
stosowanie tego wzoru do wyjaśnienia prze- 
biegu krzywej klarowania opierało się właś- 
nie na założeniu, że stężenie zawiesiny pod- 
cząs opadania zmienia się odwrotnie propor- 
cjonalnie do wysokości i że to powiększanie 
stężenia powoduje zmniejszanie się prędkości 
opadania. Można ten wzór zamienić na wy- 
raźną funkcję koncentracji jeżeli znana jest 
zależność ciężaru właściwego i lepkości za- 
wiesiny od koncentracji. 

Ponieważ mają w tym wypadku znacze- 
nie raczej stosunki przestrzenne niż stosunki 
mas, stężenie czyli koncentrację zawiesiny 
określimy jako stosunek objętości ciała sta- 
łego do objętości zawiesiny, w której ono jest 
zawarte. Stąd już łatwy rachunek doprowa- 
dza nas do wzoru: 


q dy (da) (0 Y) 


a wstawiwszy odpowiednią wartość we wzór 
Stokesa otrzymujemy: 


v= 21 . . (8) 


Nie była natomiast znana funkcja z, to 
jest zależność lepkości zawiesiny od stężenia. 
Nie można tu było zastosować znanego wzoru 
Einsteina na lepkość roztworów koloi- 
dalnych: 

MN EFRON) 
natomiast, Jak się okazało, dosyć dobrze od- 
powiada rzeczywistości wzór: 


1 
FR pa SEN Lg) 


w którym / oznacza ii ezastek od sie- 
bie, a a stałą. Przy I rownem 2 (r + a), to 
jest gdy cząstki prawie stykają sie ze sobą, 
lepkość zawiesiny staje się nieskończenie wiel- 
ka. Gdy l jest bardzo duże w porównaniu z r, 
lepkość zawiesiny równa się lepkości ośrodka 
ciekłego. Zakładając, że cząstki są w cieczy 
rozmieszczone równomiernie w narożach sze- 
ścianów o boku I, możemy wprowadzić do 
wzoru poprzedniego koncentrację jako zmien- 
ną w miejsce odległości cząstek, otrzymując: 


(10) 


G; H. 


H, r = 0,015 cm. 
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Predkošé opadania zawiesin jako funkcja stezenia 
Woda. 


Stezenie 


0'563 


0'476 o 115 += 

0'357 0'0940 0'0148 

0'296 0'0788 — 

0'208 0'0658 0'0125 

0'177 0'0468 = 

o'118 0'0355 0'00568 

0'0783 00236 geg 

0'0531 0'0168 a 

0'0349 — == | 
Toluol. 


0'038 


O'113 
0'188 
0'263 
0'339 


0'038 
0'075 
0'113 
0'188 
0'263 
0'339 


| Stężenie 


Stężenie 


0'991 
0'676 
00444 
0'210 


0'0913 


0'366 
0'387 
0'296 
0'155 
0'0638 
0'0276 


0'315 0'158 

0'197 0'0718 
0'123 0'0222 
0'0652 0'0077 


0'0283 — 


Czterochlorek wegla. 


0'364 


0'159 
0'0473 
0'0167 


0'0076 


Dwusiarczek węgla. 
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Rycina 4a.: Woda. 
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Rycina 4b.: Toluo'. 


0'038 1'083 | 0'429 0'314 
0'113 1062 | 0'431 0'113 
0'188 0.667 | 0'214 | 0'0255 
0'263 0'265 0'0679 0'0091 on : ¿se 
— c 
0'339 0'106 0'0287 = | Rycina 4c.: Dwutlenek wegla. 
D 
a ` ( l l ) Kef 
Ve 2(r ) r 
1.6 r 4 
afawıaı z x IQ el 
a wstawiając to we wzór (8): 
or 
u 
„d—d Ver tr ) 
Dee ee MEZA (MRE © El qo SI ARE 
7 1.61 r : 


Rycina 4d.: Czterochlorek wegla. 
Dla sprawdzenia wzoru (12) wykonano sze- 


pray ‚or j 0 SZ Ryciny 4: Predkosé opadania jako funkcja stezenia 
reg pomiarów prędkości opadania zawiesin. 


zawiesiny: 


Jako malerjal do pomiarów służył głównie 
„kit kwasoodporny” (Höchst) będący czy- 
stem SiO, oraz sproszkowane emalje. Aby 
otrzymać zawiesiny jednorodne w sensie po- 
przednio określonym wydzielono frakcje w 
możliwie ciasnych granicach wielkości przez 
odsianie i szlamowanie. Większość pomiarów 
wykonano z frakcjami A, C i H, o promieniu 
cząstek 60, 35 i 15 mikronów. Fotografje mi- 
kroskopowe tych frakcyj przedstawia ryci- 
na 3. Pomiary opadania przeprowadzano w 
próbówce kalibrowanej o średnicy 13 mm, 
wysokości 222 mm, a pojemności 30 em’, Pró- 
bówka była umieszczona w płaszczu wodnym 
dla zachowania możliwie stałej temperatury. 
Urządzenie to zapewniało równocześnie jed- 
nakowe zawsze ustawienie próbówki, co było 
bardzo ważne z tego względu, że w naczyniu 
nachylonem wzdłuż górnej ściany płynie sil- 
ny prąd cieczy do góry, przyspieszając znacz- 
nie klarowanie; zjawisko to zostało osobno 
zbadane szczegółowo. W próbówce umiesz- 
czano odważoną ilość substancji i dopełnia- 
no cieczą do 50 cm*. Opadanie mierzono mię- 
ydz dwiema kreskami podziałki na przestrze- 
ni 22 mm, zaczynając nie od powierzchni cie- 
czy lecz o 7 mm niżej dla uniknięcia zaburzeń 
występujących w pierwszej chwili po zamie- 
szaniu cieczy. 

Wyniki pomiarów są przedstawione na 
tablicy i na wykresie 4. Na wykresach widać, 
że niektóre krzywe kończą się z lewej strony 
poziomemi odcinkami prostemi. Ponieważ 
trudności pomiaru nie pozwoliły wykreślić 
krzywych dla stężeń niższych od 0,035, na- 
suwa się przypuszczenie, że wszystkie krzy- 
we posiadają takie odcinki, różniące się tylko 
długością. Stąd wynika, że ekstrapolacja krzy- 
wych na niższe koncentracje i obliczanie pręd- 
kości opadania cząstki odosobnionej na pod- 
stawie wzoru (12), który nie przewiduje istnie- 
nia owych odcinków prostych jest niedopusz- 
czalne. 

Natomiast, jak widać z wykresu 5, zgod- 
ność pomiarów z krzywemi obliczonemi dla 
zawiesin we wodzie jest dosyć dobra. Duże 
odchylenia występują przy zawiesinach w 
cieczach organicznych, i to lem większe, im 
mniejsze są wymiary cząstek stałych. Nasu- 
wą się przypuszczenie, że odchylenia te są 
spowodowane przez zjawiska powierzchnio- 
we, co zgadzałoby się z przypuszczeniem 
Blom'a$), że wzór Stokesa należy uzu- 
pełnić pewną funkcją ciepła adsorbeji o i na- 
pięcia powierzchniowego s: 


ds —de 


,=kr> ——< $ (0,0) . . (18) 


Podobną poprawkę trzebaby też wprowadzić 


8) A. V. Blom, Farbe und Lack, 1927. 329. 
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£ 
Rycina 5a.: krzywe obliczono na podstawie wzoiu (12) 
dla zawiesiny we wodzie. 


e x 30 E) 30 % 


Rycina 5b.: Krzywe obliczono na podstawie rzoru (12) 
Krzywe obliczone 
` + Punkty doświadczalne. 
do wzoru (12). Narazie jednak nie można nic 
bliższego o tej funkcji powiedzieć. 
Zależność omówiona tutaj ma duże zna- 


E) 5 40 


£ 10 4 20 25 
— m 


Rycina 6.: Krzywe sedymentacyjne zawiesin iłu. 
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czenie dla analizy sedymentacyjnej. Jeżeli bo- 
wiem prędkość opadania jest zależna od stę- 
żenia zawiesiny, to wyniki analizy jakiegoś 
materjału wziętego w różnych stężeniach mo- 
gą być zupełnie różne. Dla stwierdzenia tego 
wykonano bezpośrednie pomiary aparatem 
Wiegnera z automatyczną rejestracją fo- 
tograficzną. Zdjęto krzywe sedymentacyjne 
dla trzech zawiesin iłu we wodzie, w których 
zawartość ilu wynosita 1, 213%. Rycina 6 
przedstawia te krzywe sprowadzone do wspöl- 
nej podziałki procentowej. Według interpre- 
tacji przyjętej w analizie sedymentacyjnej od- 
powiadają one kolejno coraz mniejszym czasl- 
kom, gdy w rzeczywistości zostały otrzymane 
przy pomocy tego samego materjału. Wzór 
(12) powinien umożliwić porównanie danych 
analizy sedymentacyjnej otrzymanych przy 
różnych stężeniach. Wynika stąd jednak, że 
wyniki analizy mają wartość porównawczą 
tylko wtedy, gdy jest znane stężenie zawie- 
siny przy pomiarze. 

Kończąc poczuwam się do obowiązku zło- 
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żenia podziękowania kierownikowi Zakładu 
prof. Dr. T. Kuczynskiemu za wskaza- 
nie mi tematu oraz pomoc i wskazówki udzie- 
lone mi w czasie pracy. 


ZUSAMMENFASSUNG 


Der Einfluss der Konzentration auf die 
Sedimentationsgeschwindigkeit 
von Suspensionen. 


Es wird die Sedimentationstheorie "einer homogenen 
Suspension besprochen und auf Grund durchgeführter 
Messungen bewiesen, dass die Sedimentationsgechwindig- 
keit einer Suspension eine Funktion ihrer Konzentration ist, 

Ausgehend von der Robinson’schen Formel für 
die Sedimentationsgeschwindigkeit wurde des weiteren eine 
neue Formel "ausgearbeitet, welche obige Funktion zur 
Darstellung bringt. 

Schliesslich wurde der Einfluss der Konzentration 
auf die Resultate der Sedimentationsanalyse experimentell 
festgestellt. 

Lwöw, Polen. Technische Hochschule. 
Institut für Anorganisch-Chemische Technologie, 


Prawa sączenia iłów ) 
Lois de la filtration des limons 
Leoporp BAŻYŃSKI 


Zakład Technologji Chemicznej Przemysłu Nieorganicznego Politechniki Lwowskiej 


Nadeszło 25 września 1933 


Sączenie, czyli oddzielenie ciała stałego od 
ciekłego, jest czynnością o wielkiem znacze- 
niu dla przemysłu chemicznego. Pracowano 
nad tem zagadnieniem ze strony praktycznej, 
wybudowano mnóstwo pras i filtrów przysto- 
sowanych do danych gałęzi przemysłu, ale 
samą teorją przez czas dłuższy nie zajmowano 
się. Dopiero z początkiem XX wieku 
ukazały się w Stanach Zjednoczonych Am. 
Półn. oraz w Anglji, pierwsze teoretyczne pra- 
ce z tej dziedziny, jak np. p. Lewisa, 
Almyego, Bakera, van Gilsego 
i kilkunastu innych!), W ostatnich latach po- 
jawia się coraz więcej prac z tej dziedziny?). 

Badania le przeprowadzano z ciałami do- 


*) Referat wygłoszony na III Zjeździe Chemików 
Polskich we Lwowie. 

1) D. R. Sperry. The principles of filtracion. 
Chem. and metall. Eng. 15. 198 (1916). 17. 161. (1917). 

F. B. Baker. A study of the fundamental laws of 
filtration. With plant scale equipment. J. Ind. Eng. Chem. 
13, 610, 1163, (1921). 

W K. Lewis, C. Almy. J. Ind. Eng. Chem 4. 


528. (1912). 

I. P. van Gilse, Bijdrage tot kennis van het filt- 
reeren. I. ©. Bok, 1927. Delft. 

2) W. Siegel. Der Chemie Ingenieur t. L; Die 
Chemische Fabrik 1933. Zur Theorie der industriellen 
Filtration, rang 


brze się sączącemi, a na podstawie olrzyma- 
nych wyników słarano się ułożyć odpowied- 
nie ogólne wzory matematyczne. Wzory te 
były w zasadzie dosyć ścisłe dla materjałów 
dobrze się sączących (przeciętnych). Kiedy 
jednak miano do czynienia z materjałem źle 
się sączącym, wzory te okazywały się niewy- 
starezajace. Próbowano wprawdzie wzory 
te uzupelnié na podstawie dodatkowych wy- 
razów empirycznych, nie osiągnięto jed- 
nak pozytywnego wyniku. 

W ostatnich czasach badania praw sącze- 
nia poszły w kierunku badań form geome- 
trycznych i wielkości cząsteczek ciała stałego, 
podlegającego sączeniu i na podstawie tych 
danych konstruowano odpowiednie wzory. 
Ale i tutaj wzory te okazały się odpowiednie 
tylko dla ciał, których wielkość i kształt czą- 
steczek można było dokładnie określić. Dla 
innych ciał, których cząsteczki miały różno- 
rodny kształt i różną wielkość okazały się te 
wzory nieodpowiednie, i trzeba było znowu 
pewnych dodatkowych założeń, co kompliko- 
wało wzory przy i tak małej ich dokładności»). 


3) T Kozeny Ber. Wien. Akad. 136 i 271, (1927): 
i Wasserkr. u. Wasserwirtsch 22. 86. (1927); J. Donat. 
Wasserkr. u. Wasserwirtsch, 24. 228. (1929). 
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Badania nad problemem sączenia są dziś 
w pełnym toku i budzą coraz większe zainte- 
resowanie. 

Celem tej pracy było badanie iłów kałus- 
kich, pozostałości po rozpuszczeniu sylwini- 
tów, iłów, które sprawiają specjalne trudności 
przy oddzielaniu ich od roztworu. 

Po wymieszaniu tego iłu z wodą i pozosta- 
wieniu w spokoju bez środków koagulacyj- 
nych cząsteczki koloidalne nawet po 55 dniach 
nie osadziły się, tak, że ciecz nad dsadam by- 
ła mętna. Różna wielkość cz ząsteczek aż do 
koloidalnej i ich różny kształt sprawia to, że 
iły te bardzo źle się sączą. 

Dla poznania tego materjału oznaczano 
najpierw ciężar właściwy iłu piknometrycz- 
nie w różnych cieczach, jak woda, nasycony 
roztwór NaCli benzol. Specjalną uwagę zwra- 
cać tutaj musiano na usunięcie powietrza 
znajdującego się w ile. Oznaczenia we wo- 
dzie i w nasyconym roztworze NaCl były pra- 
wie identyczne, a w benzolu wykazały pewne 
małe różnice. 

Średnie pomiarów wynosiły: 


W wodzie. . . . c. wł. = 2,5484 Son 
W nas. roztw. NaCl c. wł. = 2,5475 glem* 
W benzolu . . . c. wł. = 2,5383 glem? 


Do dalszych obliczeń wzięto średnią z pomia- 
rów we wodzie i nasyconym roztworze NaCl: 
C wł. = 2,5480 g/cm’. 

Następnie oznaczano stosunek przestrzeni 
wolnej do zajętej w nasypie suchego iłu. 
Kolbkę miarową na 100 cm* napełniano iłem 
wstrząsano i uzupełniano świeżym iłem tak 
dłuro, aż objętość przestała się zmieniać. 
Charakterystycznym objawem było tutaj to, 
że najszybsze i najlepsze ubijanie iłu odbywa- 
ło się przy 400 wstrząsach na minulę. 

W tych warunkach waga namiaru suchego 
llu wynosiła: 

1,4157 g/em3. 


Z ciężaru właściwego i wagi namiaru su- 
chego iłu obliczono stosunek przestrzeni wol- 
nej do zajętej: Przestrzeń wolna = 44,44%; 
przestrzeń zajęta = 55,56%. 

Dalej oznaczono wagę namiaru ilu we wo- 
dzie, w nasyconym roztworze NaCl i KCI, w 
zależności od czesu osiadania. 100 g iłu wsy- 
pywano małemi porcjami do cylindra miaro- 
wego na 250 cm? zalewając cieczą, i dopelnia- 
no ostrożnie do pełna, unikając.przytem zmą- 
cenia. W ten sposób ił nie zawierał powietrza, 
a roztwór szybko się klarował. Cylinder stał 
w spokoju i co dzień notowano objętość iłu. 
Otrzymane ilości cm? przeliczono na ilość 
g/cm®. Maksymalne zagęszczenie przyjęto po 
50 dniach, kiedy to ił nie zmieniał widocznie 
swej objętości. 

Dla wagi namiaru iłu we wodzie otrzyma- 
no następujące dane: 
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TABLICA I. 


gii 


2 | wt hag al 
| 


| 


glem? EE 


11.246) I .250| I .2so| 1.266 1.282 


Dla wagi namiaru ilu w nasyconym roz- 
tworze NaCl: 
TABLICA 2 


| 


Es RH .r93| I. as ‚25011. 2501. 2501. 250/1.250|1. Won 


| Ge) 


Dla wagi namiaru ila w nasyconym roz- 
tworze KCI: 


TABLICA 3. 


glem? 


| | 
1.159 | 1.212 | 1.231 1.250) 1.250| 1.250| 1.250 
| | 


Wykresy na rycinach 1, 213 przedstawia- 
ja zmianę ilości iłu w 1 em, w zaleznošci od 
czasu osiadania, dla nasypu iłu we wodzie, 
nasyconym roztworze NaCl i KCI. Przyjmu- 
jąc czas 50 dni za nieskończony i biorąc śred- 
nią z pomiarów, maksymalne zagęszczenie 


wynosi: = 1,2759 g/cm’, a przyjmując, że 
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przestrzeń wolna została całkowicie wypełnio- 
na cieczą, stosunek przestrzeni wolnej do za- 
jętej wynosi: Przestrzeń wolna = 50,26%; 
przestrzeń zajęła = 49,74%. 

W dalszym ciągu badano stosunek prze- 
strzeni wolnej do zajętej w plackach z ilu, 
otrzymywanych przy sączeniu przez ił wody 
pod różnymi ciśnieniami. W otrzymanych w 
ten sposób plackach oznaczano wodę. a przyj- 
mując, że cała przestrzeń wolna jest wypeł- 
niona całkowicie przez wodę, obliczano sto- 
sunek przestrzeni wolnej do zajętej. 

Te badania prze- 
prowadzono w na- 
stępujący sposób: 
Do sączenia użyto 
lejka żelaznego (ry- 
cina 4) składające- 
go się z dwu części 
ABS Między 0- 
biema częściami 
na siatce drucia- 
nej znajdowała się 
podwójna warstwa 
bibuły. Obie czę- 
ści mocno były 
ześrubowane. Do 
górnej części rurki 
wsypywano odwa- 
żoną ilość iłu i do- 
lewano wody do 
3/4 objętości rurki. 
Sam lejek umoco- 
wany byłw ciężkim 
statywie. Nieszczelność tłoka usunięto w nastę- 
pujący sposób. Kawałekrurki gumowej długo- 
ści ok, I cm. dość szczelnie dopasowanej do we- 
wnętrznych ścian rurki, po nasmarowaniu oli- 
wą wkładano do rurki, a na nią tłok odpowied- 
nio obciążony. W ten sposób przy dobrej ma- 
nipulacji osiągnięto zupelną szczelność apa- 
ratu. Minimalnego tarcia tłoka można było 
nie brać pod uwagę. : 


4 
994111944441141 


ESS 


Rycina 4. 


Aby otrzymać pomiary jak najbardziej 
dokladne przeprowadzano badania stale w 
tych samych warunkach. Do każdego pomia- 
ru brano 3 gilu. Powierzchnia lejka wynosiła 
0,785 em?. W ten sposób na 1 cm? wypadało 
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około 4 g ilu, czyli placek o grubości 1,5— 
2 em. Wybierając taką grubość placka, zmie- 
rzano do tego, ażeby pracować w warunkach 
przemysłu używającego  saczenia, gdzie 
otrzymuje się placki zbliżone do tej grubości. 

Ił wprowadzano na filtr w następujący 
sposób. Odważano 3 g iłu, wsypywand go 
małemi porcjami do lejka, dając do każdej 
porcji iłu kilka kropel wody. W ten sposób 
uniknięto pozostania w placku powietrza, a 
przynajmniej pozostawało ono w minima!- 
nej ilości. Dolewano dalej ostrożnie wody do 
3/4 objętości, wkładano gumę. a na nią tłok 
odpowiednio obciążony. Używano ciśnień 1, 
2, 3,4,5i 10 kg na 0,785 cm co odpowiada 
1,27, 2,55, 3,82, 5,10, 6,37, 12,74 kg/cm?. 

Pod tem ciśnieniem pozoslawała woda a 
pod nią placek tak długo, aż się przesączyło 
około 2 cm? wody. Przy ciśnieniu 1 kg przeszło 
przez filtr zaledwie kilka kropel wody. W tych 
warunkach otrzymane placki przy ciśnieniu 
od 3 kg w górę były zbite i twarde, a otrzyma- 
ne przy 1 i 2 kg tworzyty papkę. W plackach 
tych oznaczano wodę, a z tych danych obli- 
czano słosunek przestrzeni wolnej do zaję- 
tej. Wyniki podane są na tablicy 4. 


TABLICA 4. 
Ciśnienie kgjcm?. . 1,27 2,55 3,82 5,10 6,37 12,7 
Przestrzeń zajęta % 74,15 77,00 79,33 79,84 81,36 82,01 


Przestrzeń wolna % 28,85 23,00 20,67 20,16 18,64 17,99 


Wykres na rycinie 5 przedstawia zmianę 
ilości wody w plackach w zależności od ciśnie- 
nia pod którem przez te placki przesączamy 
wodę. Krzywa ta opada początkowo dosyć 
stromo, aby od ciśnień powyżej b kg/cm? 
opadać dalej łagodnie. Można z tego wnosić 


0 raj 354 ser sog 6% ays 


Join 


Rycina 5. 


że dla danego- iłu ciśnienie około 5 kg 
na cm? jest ciśnieniem najkorzystniejszem, dla 
otrzymania najmniejszej ilości wody w plac- 
ku, przy sączeniu. Przy dalszym wzroście ciś- 
nienia zmienia się minimalnie ilość wody w 
placku. 
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TABLICA 5. 
Ciśnienie kg/cm? . . . o 1,27 2,55 3,82 5,10 6,37 7,64 8,02 12,74 


Przestrzeń zajęta % . . 68,48 79,66 82,17 
Przestrzeń wolna % . . 31,52 20,34 17,83 


Dalej badano stosunek przestrzeni wolnej 
do zajętej w plackach z iłu otrzymywanych 
przy prasowaniu go pod różnymi ciśnieniami. 

Do pomiarów użyto tego samego lejka, co 
poprzednio. Po wsypaniu do lejka iłu w iden- 
tyczny sposób jak przy poprzednich pomia- 
rach, wkiadano tłok aż do oporu placka. 
Drobna część wody wyciekała górą, a reszta 
wody tworzyła warstwę między tłokiem, a 
wewnętrzną warstwą rurki i w ten sposób nie 
dopuszczała powietrza do placka. Tłok obcią- 
żałem: 1,27; 2,55; 3,82; 5,10; 6,37; 7,64; 8,92; 
12,74 kg/em?. 

Pod tem ciśnieniem pozostawał placek 
przez trzy godziny. W tak otrzymanym placku 
oznaczano wodę, a z zawartości wody obli- 
czano stosunek przestrzeni wolnej do zajętej. 
Otrzymane wyniki podane są na tablicy D. 
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Wykres na rycinie 6 przedstawia zmianę 
ilości wody w plackach prasowanych pod róż- 
nemi ciśnieniami. Widzimy tu, że zawartość 
wody w plackach szybko maleje ze wzrostem 
ciśnienia do pewnej granicy. Do tej granicy 
opłaca się prasowanie danego iłu, a dalsze 
zwiększanie ciśnienia o kilka kg powoduje 
zmniejszenie ilości wody w placku o kilka- 
naście setnych procentu. Najwięcej wody usu- 
nieto z placka przy ciśnieniu 1.2739 kg/cm? 
a mianowicie przeszło 30%. 

W dalszym ciągu badano szybkość sącze- 
nia iłu w zależności od grubości placka i ciś- 
nienia. 

Do badań użyto tego samego lejka co po- 

rzednio, a jako medium sączącego użyto siat- 
ki miedzianej. 


82,27 82,57 83,71 84,11 84,58 84,74 
17,73 17,43 16,29 15.89 15,42 15,26 


Ciśnienie wywoływano hydrostatycznym 
słupem wody. Szeroki rozdzielacz połączono 
rurkami szklanemi z lejkiem, a zmieniając 
długość rurek otrzymywano żądane ciśnienia. 
Wysokość słupa wody mierzono dokładnie i 
utrzymywano stały poziom wody. Błąd tu 
wynosił + 1 cm. Temperatura wody wahała 
się od 18 — 20°. Używano wody dystylowanej. 

Wszystkie pomiary ograniczały się do mie- 
rzenia czasu, w którym przesączyła się stała 
ilość wody przez filtr zawierający znaną ilość 
iłu, pod znanem ciśnieniem. 

Ażeby otrzymać równomierną warstwę iłu 
na siatce, postępowano w następujący sposób. 
Z 10 giłu zrobiono zawiesinę w 1000 emš wo- 
dy, mieszając nabierano pipetą odpowiednią 
ilość tej zawiesiny i wprowadzano ją na filtr. 
Przechodzącą początkowo mętną ciecz wpro- 
wadzano z powrotem na filtr, aż do zupełne- 
zo sklarowania przesączu. Teraz łączono lejek 
zapomocą rurek szklannych i gumowych o żą- 
danej długości z rozdzielaczem, cały aparat 
bardzo wolno napełniano wodą, zwiększając 
przez to ciśnienie, aż do ciśnienia żądanego. 
Po przesączeniu się 10) cm? wody podstawia- 
no kolbkę miarową na 50 cm? i mierzono czas 
potrzebny do przesączenia tej ilości wody. 

Wprowadzając większe ilości zawiesiny 
otrzymywano odpowiednio grubsze placki, a 
wydłużając rurki otrzymywano wyższe ciś- 
nienia. Do obliczeń zamiast grubości placka 
brano jego ciężar. 

Specjalne trudności wyłoniły się z powo- 
du zabijania się siatek, Dlatego do pomiarów 
używano siatek, przez które poprzednio dwa 
razy sączono, robiono z niemi pięć pomiarów, 
a po każdym pomiarze dobrze przemywano 
wodą. Przy wszystkich dalszych obliczeniach 
pominięto opór siatki, gdyż nie stoi on w żad- 
nym stosunku do oporu całego placka. 

Zauważono przy pierwszych pomiarach, 
że przy sączeniu wody przez dany placek, 
szybkość prądu stale się zmniejszała, czyli 
innemi słowy opór placka wzrastał. Można z 
tego wnioskować, że struktura i objętość plac- 
ków z iłu zmieniają się w czasie sączenia, przy 
stałem ciśnieniu. Tego objawu nie ma przy 
ciałach dobrze się sączących. 

Na tablicy 6 podane są czasy potrzebne 
do przesączenia czterokrotnie 50 cm? wody 
przez placek 0,1277 g na 1 em? przy ciśnie- 
niach 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4 kgfem2. 

Wykresy na rycinie 7 przedstawiają wzrost 
czasów saczenia dla każdych następnych 
50 cm* wody dla różnych ciśnień. Widzimy tu, 
że czasy potrzebne do przesączenia każdych 
następnych 50 cm? wody rosną najszybciej 
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TABLICA 6. 


7260| 6660 6225 | 5935 | 5610 | 5400 
9825| 7905| 7170| 6710 | 6385 | 6110 | 5865 


10820] 8370| 7425| 7080 | 6700 | 6424 | 6140 


11425| 8670| 7670 7275 | 6920 


l l 


6s7o | 6280 


przy ciśnieniach 0,1 kg/em?, a przy wyższych 
ciśnieniach coraz wolniej. 

Do dalszych obliczeń użyto wzoru van 
Gils egot). 


Indus 

Or dO) W 
gdzie: O = powierzchnia sącząca, p = prze- 
sączona objętość cieczy, © = czas, P = cis- 
nienie, r = opór placka. 


l dv estubo Szybkość! oradu:wyrtażona w 
o go jest to szybkość prądu wyrażona w 
em®/cm? - sek. Obliczenia dla szybkości prądu 
dla warstwy 0,1277 g/cm? i oporu r tej war- 
stwy dla różnych ciśnień podane są na ta- 
blicy 7. 

Wykres na rycinie 8 przedstawia zmianę 


4) I. P. M. Gilse. Bijdrage tet kennis van het 
filtreeren. 
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szybkości prądu a wykres na rycinie 9, zmia- 
nę oporu placka w zależności od ilości prze- 
sączonej wody. 

Z tych wykresów widać, że szybkość prądu 
i opór placka nie są stałe, ale szybkość prądu 


sr] 4. 01274 r 


Rycina 5. 


S- 01834 gas 
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maleje, a opór placka rośnie, w zależności od 
ilości przesączonej wody. Różni się zatem ba- 
dany ił od ciał dobrze się sączących, dla któ- 
rych szybkość prądu i opór placka są stałe, 
po przesączeniu każdej ilości cieczy, a zależne 
są tylko od rodzaju ciała stałego, temperatu- 
ry, ciśnienia i grubości placka. 


TABLICA 7. 


50 0,0072 | 13,9 | 0,0088 | 17,0 | 0,0096 | 2o,8 
50 0,0064 | 15,6 | o,oo80 | 18,8 | 0,0089 | 22,5 
50 0,0058 | 17,3 | 0,0075 | 20,0 | 0,0085 | 23,5 
50 0,0056 | 17,9 | 0,0073 | 20,6 | 0,0083 | 24,1 


0,0102, 24,5 | 0,0107 | 28,0 | 0,0113 | 31,0 | 0,0117 | 34,2 
0,0095 | 26,3 | 0,0099 | 30,1 | 0,0103 | 34,0 | 0,0108 | 37,0 
0,0089 | 28,1 | 0,0095 | 31,7 | 0,0099 | 35,4 | 0,0103 | 38,8 
0,0087 | 28,7 | 0,0091! 33,0 | 0,0096 | 36,5 | o,oror | 39,8 | 
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W dalszym ciągu badano wpływ ciśnie- 
nia i grubości placka na szybkość prądu i opór 
lacka. Pomiary wykonano dla placków 
‚1277, 0,1916; 0,2554; 0,3193 g/cm? przy 
ciśnieniu od 0,1 do 0,4 kg/cm*. Mierzono czas 
potrzebny do przesączenia pierwszych 50 em? 
wody. 

Otrzymane wyniki podano na tablicy 8. 


TABLICA 8. 


0,1277 | 9030| 7320) 6585| 6150| 5835 5630 5335 

0,1916 14500|11630|10620| 10210 | 9770 | 9490 | 9180 
| 

0,2554 |25600 18550/17000) 16120 | 15380 | 14730) 14140 


21950, 20700 
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Wykresy na rycinie 10 przedstawiają zmia- 
nę czasów sączenia w zależności od grubości 
placków. Z tych wykresów widzimy jak szyb- 
ko rosną czasy sączenia ze zwiększeniem gru- 
bości placków. 


0 1474 om" 02547 ES ga: 


Rycina 10, 


18 (1934) 


yd 
"o dg 
kość prądu i r opór warstwy dla różnych gru- 
bości placków 1 różnych ciśnień. 

Widać tu jak małe są szybkości prądu a 
jak wielkie opory stawiane przez placki. 


IE 


Na tabliey 9 podane czyli szyb- 
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01547 
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Rycina 11. 


Wykresy na rycinie 11 przedstawiają 
zmianę oporów placków w zależności od ciś- 
nienia. Dla danej grubości placka mamy tu 
linje proste, które przedłużone przecinają oś y 
a z osią z tworzą pewien kąt. Te linje proste 
według van Gilse'go spełniają równanie: 


r=(c+KP)3 


gdzie c jest odcinkiem odciętym na osi y, 
K jest tangensem kąta nachylenia tej linji, 
a 8 jest ilością g/cm?. 

Z wykresu na rycinie 10 nie można bez- 
pośrednio mierzyć K, gdyż r i P nie są przed- 
stawione jednakowemi liczbowo odcinkami. 
Racjonalnego wykresu podać nie można z po- 
wodu jego wielkich rozmiarów. Według Gil- 
sego c jest to opór jaki posiada 1 g ciała 
stałego (w stanie wilgotnym), gdy ta ilość 


TABLICA o. 


0,1277 | 0,0070 | 14,2 | 0,0086 17,3 | 0,0096 20,8 
0,1916 | 0,0044 | 22,7 | 0,0055 27,5 | 0,0059. 33,9 
0,2554 0,0025 40,0 | 0,0035 | 42,9 | 0,0037 54,1 


| oam = = =] = — = 


0,0103 | 24,3 | 0,0108 | 27,8 |o,or13 | 30,9 |o,0119:| 33,6 


40,4 | 0,0065 | 46,1 |0,0067 52,5 [0,0068 | 58,8 


64,1 0,0041 | 73,2 [0,0043 | 81,4 |0,0045 | 88,8 


| 
= — — |o,00291| 20,7 |0,00311| 29,0 
| 
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osadziła się bez działania ciśnienia, na po- 
wierzchni 1 em? Opór ten jest tem większy im 
mniejsza jest przeciętna wielkość cząsteczek 
ciała stałego. K (tangens kąta nachylenia) jest 
współczynnikiem ciśnienia. Ta wielkość K też 
zależy od wielkości cząsteczek ciała stałego. 
Dla ciał o cząsteczkach drobnych K posiada 
większą wartość niż dla ciał o cząsteczkach 
grubszych. Wogóle ¢ i K są funkcjami deli- 
katności ciała stałego. : ; 

Badano czy c i K są dla danego iłu nieza- 
leżne od grubości placków i obliczono je 
dla różnych grubości. 

Otrzymano dla: 


0,1277 g/cm? c=56,7 K = 506,3 
anal e c=62,4 K = 635,1 
0,2554  ,, 6 = 67,6 K = 691,8 


Widzimy tu, że c i K dla danego iłu rosną 
w miarę wzrostu grubości placków, co nie 
zachodzi przy ciałach dobrze się sączących, 
«dla których c i K są stalemi. 


Lal 
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Rycina 12. 


Wykresy n irycinie 12 przedstawiają zmia- 
E | dv RADE 
nę szybkości prądu o ge Y zależności od 
ciśnienia dla różnych grubości placków. Wi- 
daé tu, że szybkość prądu w zależności od 
ciśnienia szybciej rośnie przy warstwach cień- 
szych. 

Wykresy ua rycinie 13 przedstawiają 
zmianę czasów sączenia w zależności od ciś- 
nienia dla różnych grubości placków. Krzywe 
początkowo strome, opadają dalej łagodnie. 
Wzrost ciśnienia od 0,1 do 0,15 kg/cm? powo- 
duje największe obniżenie czasów sączenia. 

Reasumując nasze spostrzeżenia widzi- 
my, że ten ił zachowuje się odmiennie, aniżeli 
ciała dobrze się sączące. Już przy samem prze- 
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chodzeniu cieczy przez płacek, rośnie jego 
opór, a szybkość prądu maleje, i to szybciej 
przy ciśnieniach niższych aniżeli przy wyż- 
szych. Ze wzrostem ciśnienia szybkość prądu 
rośnie początkowo szybko, potem coraz wol- 
niej. Opór placków nie jest proporcjonalny 
do ilości ciała stałego na filtrze. Współczynni- 


tek 


EW 03185 mt 


29000 


Rycina 13. 


ki ci K rosną ze zwiększeniem grubości plac- 
ków. Nie można zatem do tego iłu stosować 
w ogólności praw identycznych jak przy cia- 
łach przeciętnych. 

Jak dotychczas jeszcze bardzo mało zaj- 
mowano się ciałami źle się sączącemi i posia- 
damy niewiele danych doświadczalnych i licz- 
bowych, aby móc ten problem ująć w ogöl- 
niejsze ramy. Czeka on jeszcze na racjonalne 
prace o ogólnym charakterze. 

Badania jednak empiryczne, jak powyż- 
sze, dają możność najlepszego rozwiązania są- 
czenia w praktyce. Musi się dla każdego ciała 
(źle się sączącego) wyznaczać optimum ciś- 
nienia, grubości placka, temperatury, aby 
przy danym składzie roztworu i stosunku cie- 
czy do ciała stałego znaleźć najlepsze warunki 
oddzielenia ciała stałego od cieczy. 

Kończąc poczuwam się jeszcze raz do obo- 
wiązku podziękowania kierownikowi Zakładu 
prof. Dr. T. Kuczyńskiemu za wskaza- 
nie mi tematu oraz za wskazówki i pomoc 
udzielane mi w czasie wykonywania pracy, 


ZUSAMMENFASSUNG 


Gesetze der Lehmfiltration. 


Es wurden die Gesetze der Filtration von schwer 
filtrierbaren Lehmen geprüft. 
Es wurde das Verhältnis des freien und des durch die 
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Lehmteilchen eingenommenen Raumes unter verschieden- 
artigen Bedingungen sowie unter Anwendung verschie- 
dener Drucke untersucht. Weiter wurde die Durchlissig- 
keit des Lehms in Abhangigkeit von der Kuchenstarke und 
von dem ausgeübten Drucke gemessen und aus den erhal- 
tenen Zahlen der Kuchenwiderstand während der Filtration 
errechnet. Die Resultate weisen wesentliche Abweichun- 


18 (1934) 


gen von den Filtrationsgesetzen der  leichtfiltrierbaren 
Körper auf. 

Es wird speziell darauf hingwiesen, dass die Filtration 
mit Druckanwendung unter einem vorher’ experimentell 
zu bestimmenden Druckoptimum zu erfolgen hat. 

Lwöw, Polen. Technische Hochschule. 
Institut für Anorganisch-Chemische Technologie. 


Badanie chłodzenia roztworów przy pomocy powietrza 


Études sur le refroidissement des solutions au moyen de l'air 


Tapeusz KUCZYŃSKI i Wojciecu OLPIŃSKI 


Zakład Technologji Przemysłu Solnego Politechniki Lwowskiej 


Nadeszło 25 września 1933 


Z pośród licznych sposobów chłodzenia 
wody i roztworów wodnych, duże zastosowa- 
nie w technice znalazł sposób oparty na wy- 
korzystaniu ciepła parowania. Chłodzenie od- 
bywa się albo przez adjabatyczne parowanie, 
albo przez przedmuchiwanie powietrza. Po- 
wietrze bowiem nienasycone parą wodną, po- 
zostając w zelknięciu z cieczą dosyca się, zaś 
pobrane ciepło parowania powoduje ochładza- 
nie się. Ponieważ z drugiej strony roztwór ów 
dąży do wyrównania swej temperatury z po- 
wietrzem, więc efekt chłodzenia bardzo gorą- 
cych cieczy jest tem intensywniejszy. Ochła- 
dzanie zaś poniżej temperatury powietrza jest 
opłacalne tylko podówczas jeżeli parowanie 
przebiega tak szybko, że roztwór nie ma cza- 
su na pobranie ciepła z otoczenia. Oczywiście 
chłodzenie oparte na tej zasadzie znajdzie za- 
stosowanie tylko dla takiego rozpuszczalnika, 
którego nie regeneruje się, to jest dla wody. 

Stosunkowo dokładnie zostało opracowa- 
ne chłodzenie powietrzem ciepłych i letnich 
wód przemysłowych. Do opracowania tego 
zmusiła konieczność sprecyzowania gwarancyj 
przy dostarczaniu i kontrola działalności chło- 
dni. Naszem zadaniem było opracowanie teorji 
chłodzenia roztworów solnych, ze specjalnem 
uwzględnieniem roztworów stosowanych w 
przemyśle potasowym. Ponieważ jakościowo 
proces chłodzenia wody i roztworów solnych 
jest bardzo zbliżony, przedstawimy najpierw 
najważniejsze badania przeprowadzone przez 
niektórych badaczy, nad chłodzeniem wody. 

Pierwsze racjonalne badania chłodni po- 
wietrznych dla wody przeprowadza Otto 
M iiller'). W pracy tej podaje teoretyczną 
podstawę procesu chłodzenia, którą jako ma- 
jacą zastosowanie również do chłodzenia roz- 
tworów solnych za nim powtórzymy. Jeżeli 
chłodzimy powietrzem zimniejszem aniżeli 
wynosi temperatura cieczy chłodzonej, to 
ilość ciepła odebranego składa się z dwu czę- 


ści: 1 ilości ciepła odebranej przez przewod- 
nictwo, 2 przez parowanie. 

Ilość ciepła odebraną przez przewodnictwo 
można obliczyć z następującego równania 
E = 0,24 L (L, — le), gdzie oznacza E jest to 
ilość ciepła odebranego, 0,24 ciepło właściwe 
powietrza, L, ilość powietrza, ł, temperatura 
powietrza wchodzącego, ł, temperatura po- 
wietrza wychodzącego. 

Ciepło zawarte w powietrzu wchodzącem 
dzięki obecności w niem pary wodnej (licząc 
od poziomu 0% wynosi 


de = ahęjele , 


przyczem d = ilość ciepła; a = stopień nasy- 
cemia; A = ciepło całkowite pary; y = ciężar 
pary w 1 m* powietrza; p = objętość 1 kg 
powietrza. Znaczek e u dołu wskazuje, że 
cyfry odnoszą się do powietrza wchodzącego, 
znaczek a że do wychodzącego; d, jest zatem 
ilością ciepła zawartą w parze 1 kg powietrza 
wchodzącego, które zajmuje objętość v. Po- 
dobnie zawarte jest w parze powietrza wycho- 
dzącego ciepło: 


da IDAS 11157 
Gdy zaś w jednostce czasu przepływa L kg 
powietrza. wówczas wzrost zawartości ciep- 
ła w powietrzu. dzięki parowaniu, wynosi: 
VL (aahatal'a — addi, 


czyli razem ilość ciepła odebranego substancji 
wynosi: 


E+ V=L [0,24 (L, — łe) + aadafal' a — Geheteve| 


Równaniami temi zajmuje się również 
Weiss?). Obniżenie temperatury wody za- 


*) Referat wygłoszony na III Zjeździe Chemików 
Polskich we Lwowie. 


1) Z. Ver. deut. Ing 49.5 (1905). 
2) Weiss. Die Kondensation. Berlin, 1910. 
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leży od wilgotności i temperatury powietrza, 
czyli od każdorazowego stanu atmosfery. 
Maksymalną obniżkę temperatury dla wody 
podaje oznaczenie psychrometryczne, którą 
Lo temperaturę nazywa granicą chłodzenia <. 
Müller układa wykres (rycina 1), w ktö- 
rym na jednej osi odcina temperaturę psy- 
<hromel cia, na drugiej jednoczesną tem- 
peraturę wody wchodzącej i wychodzącej 
z chłodni. Ponieważ idealny wypadek byłby 
wówczas, gdyby temperatura w chłodni rów- 


femperalura 4) chlodrt 


Te mpe ralvra lermo melrv 
wilgolnego 


nala sig temperaturze psychrometrycznej, 
więc granicę chłodzenia dla rozmaitych wa- 
runków atmosferycznych stanowi linja nachy- 
lona pod kątem 45° do osi. Ponieważ w chlod- 
ni jest temperatura wyższa od teoretycznej, 


S a 2 > 
więc stosunek EC podaje wedlug niego 


dzielność chłodni. W roku 1910 — 1914 To- 
warzystwo Elektryczne w Chorzowie zbudo- 
wało specjalną chłodnię badawczą. Zbadano 
chłodzenie wody w rozmaitych warunkach, 
szczególnie dla zmiennego obciążenia. Wy- 
niki podaje Geibel). Sa one w ogólności 
zgodne z badaniami Millera. K. Neu- 
m a nt) wyprowadza z zasad termodynamiki 
wyjaśnienia procesów zachodzących w cza- 
sie chłodzenia wody i ustala równania, poz- 
walające na obliczenie temperatury końco- 
wej w chłodni. We wszystkich tych badaniach 
uderza, że badacze zadowolili się stwierdze- 
niem faktu, że w chłodni oddaleni jesteśmy 
od temperatury psychrometrycznej, nie sta- 
rając się bliżej wyjaśnić tego co w swej kon- 
sekwencji przyczyniłoby się również do dal- 
szego ulepszenia chłodni. Dla wyjaśnienia do- 
statecznem nam się wydaje przyjąć, że psy- 
chrometr podaje temperaturę w stanie rów- 
nowagi, która ustala się po pewnym krótszym, 
lub dłuższym czasie, zaś czas zetknięcia wo- 
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dy z powietrzem w chłodni nie pozwala naj- 
częściej na dojście do tego stanu równowagi. 
Zainteresowała nas zatem kinetyka procesu, 
czyli jak przebiega chłodzenie, w zależności 
od czasu i czy dla wydatniejszej poprawy 
chłodzenia trzeba znacznie powiększyć czas 
przebywania w chłodni. 

Jak wyżej zostało przedstawione, znając 
ilość, temperaturę i wilgotność powietrza 
przed i po chłodzeniu, można obliczyć ilość 
ciepła odebranego danej masie wody, zaś 
przez podzielenie przez ilość wody obliczyć 
spadek temperatury, czyli efekt chłodzenia. 
W odniesieniu do roztworów solnych efekt 
chłodzenia będzie mniejszy skutkiem niższej 
prężności pary, oraz częściowej kompensacji 
odebranego ciepła parowania przez ciepło kry- 
stalizacji, (ciepło parowania roztworów też nie 
jest identyczne z ciepłem parowania wody). 
Stosunki są tu jeszcze bardziej skomplikowa- 
ne aniżeli przy chłodzeniu wody. Pozatem 
w chłodzeniu roztworów solnych stosuje się 
najczęściej sztuczną wentylację, która rów- 
nież zmienia efekt chłodzenia. Przy badaniu 
chłodni technicznych należy również ozna- 
czyć stopień wykorzystania zdolności chło- 
dzącej powietrza dla określenia kosztów wen- 
tylacji. 

Dla systematycznego opracowania zagad- 
nienia ustalono parametry jakim podlega ki- 
netyka procesu chłodzenia: 


A. Parametry powietrza: 


1) temperatura powietrza, 

2) wilgotność powietrza, 

3) chyżość powietrza (a stąd wynikają- 
cy nadmiar względnie niedomiar 
powietrza). 


B. Parametry roztworu: 


4) skład roztworu chłodzonego, 

5) powierzchnia roztworu (rozwinięcie 
powierzchni na 1 m? roztworu), 

6) temperatura początkowa roztworu. 


C. Parametry aparatu. 


Należy zaznaczyć, że poszczególne krzywe 
chłodzenia nie podają cyfr bezwzględnych. 
Termometr bowiem wskazywał temperaturę 
z pewnem opóźnieniem, które zależne jest od 
grubości owinięcia muślinu, przewodnictwa 
cieplnego i bezwładności termometru. Zatem 
doświadczenia robione w innych warunkach 
aparaturowych dadzą inne krzywe, jednak 
wpływ parametrów takich, jak temperatura 
powietrza, wilgotność, czy chyżość będzie 
identyczny. 


3) Über Wasserrückkühlung, Z. Ver. deut. Ing. 
66. 31 (1922). 

4) Beurteilung von Kaminkiihlern. Z. Ver. deut. 
Ing. 65. 1071 (1921). j 
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Zbadano zależność chłodzenia od czasu 
przy zmianie poszczególnych parametrów. 
Badania przeprowadzono w aparaturze na- 
zwanej pseudopsychrometrem (rycina 2); skła- 
dał się on z okrągłej rury drewnianej A dłu- 


Ry c.2. 


giej I m, średnicy 10 cm, w środku długości 
rury zrobiony był otwór dla umieszczenia 
termometru T, u jednego wylotu rury umiesz- 
czono wentylator skrzydełkowy W polaczo- 
ny z motorkiem elektrycznym M, pozwalaja- 
cym na regulację ilości obrotów, u wylotu 
drugiego załączono siatkę elektrycznie ogrze- 
waną dla ogrzewania powietrza, względnie 
chłodnicę Ch złożoną z wielkiej ilości rurek 
miedzianych chłodzonych mieszaniną oziębia- 
jaca dla chłodzenia powietrza. Urządzenie te 
służyły również jako pewien rodzaj kraty 
aerodynamicznej 1 zwiększały równomierność 
przepływu. Po puszezeniu w ruch wentyla- 
torka i zmierzeniu chyżości powietrza ane- 
mometrem i jego temperatury wstawiano ter- 
mometr owinięty muślinem nasyconym wodą 
i oznaczano w ten sposób wilgotność powie- 
trza. Wilgotność obliczano według tabel psy- 
chrometrycznych5). Następnie wstawiano ter- 
mometr owinięty muślinem, zwilżony roztwo- 
rem badanym a ogrzanym do 559. Tempera- 
turę tę wybrano jako początkową, gdyż od 
tej temperatury zaczyna się zwykle chłodze- 
nie w chłodniach technicznych. Notowano 
spadek temperatury co 10 sek przez 1 mi- 
nutę, potem co 30 sek do ustalenia tempera- 
tury. W .tekście zastosowano następujące 
oznaczenia: 


y wilgotność względna powietrza, 

% wilgotność bezwzględna powietrza, 

T, temperatura powietrza, 

v chyżość powietrza, 

T. temperatura początkowa lugu, 

T,temperatura bieżąca 1ugu, 

1. temperatura końcowa lugu (granica 
chłodzenia). 


1) Wpływtemperatury po- 

wietrza. 

Przy badaniu tego parametru należało za- 
chować stałemi wszystkie inne wymienione 
parametry, zaś zmieniać tylko temperaturę, 
ponieważ jednak przy ogrzewaniu powietrza 
maleje jego nasycenie względne, które decy- 


5) Landolt-Bórnstein, wydanieV, tomll. 1325. 
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duje właśnie o zdolności chłodzenia, więc przy 
ogrzaniu dosycano powietrze parą przed wej- 
ściem do aparatu. Dość trudno było uregulo- 
wać odpowiednio dodatek pary, by wilgot- 
ność mimo odgrzania utrzymała się stała. 
Wyniki podaje tablica I i wykresy 3 i 4. 
Wpływ temperatury najwyraäniejszy jest na 
rysunku 4, z powodu dużej rozpiętości tem- 
peratur powietrza 20,3% i 29°. Z dat tych wi- 
dać, że przy zachowaniu wszystkich paramet- 
rów stałemi i zmianie tylko temperatury po- 
wietrza przyrost temperatury powietrza o 19 


£ Y c 3, Ź ye . 4 
Ad 
WEE Ee 


CZES s 


powoduje również przyrost temperatury koń- 
cowej roztworu chłodzonego o 1° przy stałej 
wilgotności względnej. Temperatury pośred- 
nie też odpowiednio mniej się zmieniają. 


Tablica I. 


14 of 


wilgotność wzglę- 


dna Y 40% | 40% | 40% | 35% | 35% 
wilgotność bez- 
względna a 6 6,8 7,2 6 II 
temperatura po- 
wietrza Tp 17,7 | 10,6 1027,2° |-206;3 | 29 
chyżość powie- 
trza v 2 2 2 2 2 


temperatura po- 


czatkowa Tx 55 55.0 | 55 55 55 


10 sek 43,5 | 43,0 | 45 445 | 46 

20 ,, 35 35,5 | 37 36,5 | 39,5 

30 » 29 29 32 31 35,5 

40 4, 25 25,5 | 28 26,5 | 32,5 

SOMA; 22 23 E SCAS) 

60 ,, 20 21 23 21,5 | 28,5 
1,30 min 16,3 | 17,5 | 19,4 | 17,8 | 25,8 
2 by: 15 16,2 | 17,8 | 16,3 | 24,6 
2,30 ,, 14,3 | 15,6 | 17 15,4 | 24,3 
3 % 14,2 | 15,4 | 16,6 | 15,2 | 23,8 
3,304, 14,1 | r5;3 1°16,5.%] 25 23,6 
4 54 14 15,3 | 16,5 | 15 23,5 
4,30 ” 14 
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2) Wplyw wilgotnošci po- 


wietrza: 


Wpływ wilgotności podają tablica II i wy- 
kresy 5, 61 7. Dla lepszego przeglądu ułożo- 
no wykres 8, dla statyki zjawiska. Jedna oś 
podaje tu temperaturę końcową ługu, a dru- 
ga wilgotność względną powietrza. Można za- 
uważyć, że dla różnych temperatur powie- 
trza przyrost temperatury końcowej przy 
wzroście wilgotności jest mniej więcej ten 


Ryc. a 
400 “2 40 


pro milgolmoscı na 
Tom per. korcoror 


x 
3 
$ 
> 
š 


Sci EE SPN NONE fo BOS MNS Z (253 
z 


sam i wynosi średnio przy wzroście wilgot- 
ności o 10%, 19 przyrostu temperatury koń- 
cowej roztworu. Ponieważ przy wilgotności 
powietrza 100% niema parowania cieczy, 
więc spadek temperatury spowodowany jest 
wyłącznie przewodnictwem cieplnem, o ile 
powietrze się nie ogrzewa. 


3) Wpływ chyżości powietrza. 


_ Wpływ chyżości powietrza badano w gra- 
nicach 1 do 2,5 m na sek, gdyż na taką tylko 
rozpiętość pozwoliła aparatura. Wyniki po- 
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Ryc.5. Ryc.6, Ry c.7, 
wpły si lgolności wplyw wilgeinoäc Kl wilgo Prose; 
Po Ole rze. pomielrze powierza 


wilgotność 

względna Y | 40%| 74%| 39%| 100% | 100% | 59% 

wilgotność | 

bezwzględn. & 6,4| 12,1| 7,2| 18,7 | 17,5 | 10,3 

temperatura 

powietrzna Tp | 19,5| 19,5| 21,2| 21,5 | 20,5 | 20,5 
chyżość 

powietrza v BB SH ERS 1,5 1,5 1,5 

temperatura 

początkowaTz | 55 | 55 | 55 55 55 55 
IO sek 46 | 46 | 45,5| 475 | 47 | 47 
20. 4, 38 | 38,5| 38,5] 41 40 | 40 
30 +; 33 | 335| 33,5| 35,1 | 36 345 
40 » 28,5| 30 | 29,5| 32 33 31 
CON 25,5| 27 27 20;5 | 3I 27,8 
60 s 193 | 21,5| 20,5| 25,7 | 26,5 | 22 
1,30 min 23,5| 24,8| 24,5| 27,8 | 29 25,5 
2 D 172 | 20,2| 18,5| :24,5 | 24,2 | 20 
2,30 55 16,2| 19,5| 17,7| 24,2 | 23 I9 
3 "A 15,6| 19,3| 17,3| 23,9 | 22,3 | 18,6 
3:30 ,, 15,4| 19,3| 17,2| 23,8 | 22,3 | 18,5 
4 n 15,3 17 23,7 18,5 
430 ,, 15,3 17 


dają tablica III i wykresy 9, 10 i 11. W po- 
równaniu z poprzedniemi widać, że wpływ 
chyżości powietrza na chłodzenie jest o wiele 
mniejszy, podczas gdy poprzednie parametry 
zmieniały całą krzywą chłodzenia, to chyżość 
ma wpływ wyraźniejszy tylko w początko- 
wem stadjum chłodzenia, natomiast na tem- 
peraturę końcową nie wpływa. Ma to duże 
znaczenie dla technicznych chłodni, gdyż jak 
widać zwiększenie chyżości skraca w pew- 
nym stopniu proces chłodzenia i przez to się 
zbliża do graniey chłodzenia, a więc i zwięk- 
sza dzielność chłodni. Nie można jednak iść 
z chyżością zbyt daleko, gdyż wówczas na- 
stępują straty przez rozpylenie. Müller w 
cytowanej poprzednio pracy podaje, że dla 
wody już przy chyżości 4 m na sek powstają 
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Zc r. 


Wpołym <hyzodor 
powierza 


Tablica III. 


wilgotność względna d 
wilgotność bezwzględna a 
temperatura powietrza Tp 

chyżość powietrza v 


temperatura początkowa Tx 
IO sek 
20 


30 


40 
50 
60 


duże straty i określa optymalną chyżość na 
3,5 m. 


4) Wpływ składu roztworu. 


Skład roztworu ma wpływ na zmianę zdol- 
ności chłodzenia z powodu zmiany prężności 
pary i wydzielania się w czasie chłodzenia 
krystalizatu, który to efekt jest połączony 
z wydzielaniem ciepła krystalizacji, czyli z 
t. zw. ostatniem ciepłem rozpuszczalności. 
Poprzednie dane odnoszą się do ługu t. zw. 
macierzystego, o składzie w molach na 1000 
moli wody: KCI — 11,83; NaCl — 25,90; 
MgCl, — 26,57; MgSO, — 2,06. 

Zbadano również chłodzenie ługu siarcza- 
nowego o składzie w molach na 1000 moli 
wody: MgSO, — 6,2; K,S0, — 48,5; NaCl— 
4 oraz roztwory czystego KCI, NaCli MgCl,, 
o składzie 56 moli na 1000 moli wody. 

Wpływ składu chemicznego na tempera- 

„ turę końcową podaje tablica IV i wykres 12. 


Jeżeli np. psychrometr wodny wskazuje tem 
peraturę końcową 150, to granicą chłodzenia 


»©pływ składu 


ch, 
ç chem ¿cz ego < NŠ Si te 
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dla wody będzie również 15° dla roztworu 


-56 moli KCI lub NaCl na 1000 moli wody 
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Tablica IV. 


lug siarcza- 


lug macie- 


rzysty 


wilgotnošé 
względna Y | s2%| 52%| 52%| 52% | 52% | 52% 
wilgotność 
bezwzględnaa | 9 9 9 9 9 9 
temperatura 
powietrza Tp | 19 19 19 19 19 19 
chyżość po- 
wietrza v 2 2 2 2 2 2 
temperatura 
początkowaTx | 55 | 55 | 55 | 55 55 55 
10 sek 41 46 | 46,5) 46 42 45 
20 4) 31 | 39 | 39,5 | 37 34 37 
30 + 26 | 34 | 34,5| 31,3 | 28,5 | 31,5 
40 on 23 30,5| 31 27,5 25 27,5 
502%, 20 27,5 | 28 25 22,5 | 24 
6904; 18,3 | 26 26 22,5 1152035 1522, 5 
1,30 min 15,3| 21,8| 21,6| 19 17,4 | 18,4 
2 55 14,1 | 20,3] 19,5| 17,2 | 16,2 | 16,6 
2,307 4 13,8 | 19,3] 18,5| 16,3 | 15,6 | 15,8 
3 ” 13,6 19 18 l 16 15,4 15,4 
3,30 ,, 13,5| 18,8| 17,7| 15,8 | 15,3 | 15,2 
4 " 13,5 | 18,7| 17,5| 15,7 | 15,3 | 15,2 
430 1, 18,7| 17,5| 15,7 


16,50, nieco wyższą dla ługu martwego, dla 
lugu sylwinitowego 18°, dla MgCl, o stężeniu 
56 moli na 1000 moli wody 19,5% Widzimy, 
że rozpiętość jest dość duża i że rzeczywiście 
zdolność chłodzenia wzrasta ze wzrostem 
prężności pary. 


5) Wpływ powierzchni: 


K. Neuman w cytowanej poprzednio 
poy podaje, że ponieważ głównym czynni- 
iem chłodzenia jest parowanie, które zależy 
od dyfuzji cząstek pary w powietrze, przeto 
wszystkie czynniki przyšpieszajace dyfuzję 
polepszą chłodzenie. Zjawisko dyfuzji oma- 
wiają szczegółowo Badgeri M c Cab es). 
Nadto drugim czynnikiem jest przewodnictwo 
cieplne cieczy. Jednym z czynników przyśpie- 
szających dyfuzję jest powiększenie powierz- 
chni cieczy chłodzącej. W chłodniach tech- 
nicznych zadanie to spełniają specjalne dy- 
sze. Jednak podobnie jak z chyżością po- 
wietrza nie można iść zbyt daleko z rozpyla- 
niem z obawy przed stratami. W badaniach 
niniejszych utrzymywano powierzchnię sta- 
łą dzięki stałej ilości owinięć muślinu na bańce 
termometru. Należy przyjąć, że szybkość 
chłodzenia jest wprost proporcjonalna do po- 
wierzchni liczonej w m? na m? chłodzonego 
roztworu. 


5) Badger-Mc Cabe. Elemente der Chemie- 
Ingenieur-Technik. 


PRZEMYSŁ CHEMICZNX 21 


6) Wpływ temperatury począt- 
kowej roztworu: 


Przez zbadanie krzywej chłodzenia od 
możliwie najwyższej temperatury początko- 
wej cieczy, określa się jednocześnie krzywe 
chłodzenia od dowolnej niższej temperatury 
początkowej. Na krzywej takiej bowiem moż- 
na każdą temperaturę przyjąć jako począt- 
kową. Jest to tylko kwestja przesunięcia ukła- 
du współrzędnych. Rzeczywiście przekonano 
się, że krzywe chłodzenie dla rozmaitych tem- 
peratur początkowych, nakrywają się. Na- 
stępnie więc przeprowadzano badania po- 
cząwszy wyłącznie od 55°. Wyższych tempe- 
ratur nie uwzględniono, gdyż wówczas spa- 
dek jest tak szybki, że odczyty są bardzo 
mało dokładne. Z wykresów widać, że po- 
czątkowo krzywa chłodzenia jest tak stroma, 
że obciążanie chłodni cieczą gorętszą będzie 
miało mały wpływ na temperaturę koń- 
cową. 


Wnioskiogólne. 


Krzywą chłodzenia, podającą zależność 
temperatury od czasu chłodzenia podzielić 
można na dwie części. Okres spadku tempera- 
tury iokres utrzymywania się temperatury na 
pewnym stałym poziomie. Okresy te można 
nazwać kinetycznym i statycznym. Okres sta- 
tyczny nie przedstawia równowagi stalycz- 
nej, lecz kinetyczną, w której ilość ciepła ode- 
branego cieczy przez parowanie jest równo- 
ważna ilości ciepła dostarczonego przez prze- 
wodnictwo. Przeprowadzone badania krzy- 
wej chłodzenia pozwalają na określenie dziel- 
ności danej chłodni oraz stwierdzenie, jak 
wpływa przedłużenie czasu zetknięcia cieczy 
chłodzonej, z powietrzem, na polepszenie 
dzielności chłodni, czyli pozwalają na ocenę 
skali możliwości konstrukcyjnych ulepszeń. 
Jeżeli bowiem w danej chłodni jesteśmy dale- 
ko od granicy chłodzenia, drobne nawet ulep- 
szenia pozwalające na przedłużenie czasu, 
wpłynąć mogą wydatnie na obniżenie tempe- 
ratury końcowej, a zatem podwyższą rentow- 
ność urządzenia. Jeżeli natomiast jesteśmy 
blisko tej granicy, efekt ulepszeń będzie ma- 
ły. Pozatem z cyfr otrzymanych można 
przewidzieć, jaki wpływ wywierają czyn- 
niki atmosferyczne na temperaturę koń- 
cową. 

Nie potrafiono dotychczas ułożyć równa- 
nia krzywej kinetyki chłodzenia, pomimo po- 
zornej prostoty zjawiska a to dla tego, że 
chłodzenie jest sumą chłodzenia przez prze- 
wodnictwo i parowanie, nadto krzywe przez 
nas kreślone są obarczone jeszcze parametra- 
mi aparatury. Można wprawdzie ustawić pew- 
ne empiryczne równania, ale wstrzymujemy 
się od tego, do czasu lepszego opanowania za- 
gadnienia. 
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ZUSAMMENFASSUNG 


Untersuchungen über Luftkühlung 
von Flüssigkeiten. 

Es wurde die Statik und Kinetik der Luftkühlung 
von Lösungen bearbeitet, wobei die in Frage kommenden 
Parameter festgestellt wurden. 

Die statischen Untersuchungen ermöglichen die Kon- 


WACŁAW SZUKIEWICZ 
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trolle der Leistungsfahigkeit der Kiihlanlage, kinetische 
Prüfungen hingegen, welche hier erstmalig vorliegen, bringen 
Fingerzeige für die Bewertung der praktischen Méglich- 
keit des Erreichens von statischen Endtemperaturen in 
Luftkühlanlagen. 


Lwöw, Polen. Technische Hochschule, 
Institut für Kaliforschung. 


POWSTANIE I ROZWÖJ PRZEMYSLU SYNTETYCZNEGO KAUCZUKU 
W STANACH ZJEDNOCZONYCH I ROSJI. 


Origine et développement de l'industrie de caoutchouc synthétique aux Etats — Unis et a l'U. ROS. 


Katastrofalny spadek cen kauczuku naturalnego, oraz 
ogólny kryzys ekonomiczny nie zahamował prac nad syntezą 
kauczuku, prowadzonych w różnych państwach w dalszym 
ciągu. W St. Zjedn. i Rosji pracę tę prowadzono z różnych 
pobudek szczególnie intensywnie, i osiągnięto poważne suk- 
cesy w niezależnych od siebie kierunkach. 

Po czteroletnich poszukiwaniach w laboratorjach ame- 
rykańskiej firmy Du Pont de Nemours & Co. otrzymano 
przez syntezę w końcu 1931 r. nieznaną dotychczas sub- 
stancję nazwaną chloroprenem, dającą po łatwej poli- 
meryzacji i wulkanizacji produkt najbardziej zbliżony swemi 
własnościami do gumy. Chloropren otrzymuje się z acety- 
lenu, który w określonych warunkach, w obecności chlorku 
miedziawego .i chlorku amonu kondensuje się na winyloace- 
tylen. Cząsteczka winyloacetylenu przyłącza łatwo cząsteczkę 
chlorowodoru, dając chloropren według schematu 


1) CH = CH +CH = CH -— CH, = CH — C = CH 
2) CHə=CH — C = CH-+-HEI>CH;=CH—CCI=CH;. 


Jest to 1,3 butadien (erytren) z jednym wodorem za- 
stąpionym przez chlor. 

W odróżnieniu od naturalnego kauczuku oraz wszyst- 
kich dotychczasowych jego namiastek, chloropren nabiera 
własności wulkanizatu bez dodawania siarki, drogą dalszej 
polimeryzacji i przemiany jednej formy polimeryzacyjnej 
(2 — polimeru) w drugą (U. — polimer). 

Po wstępnych próbach z otrzymanym produktem zo- 
stała w kwietniu 1933 r. uruchomiona próbna fabryka z pro- 
`dukcja miesięczną do 10 ooo kg chloroprenu, wypuszczanego 
na rynek pod handlową nazwą „DuPrenu’ (cena obecna = 

Š 2.00 za I kg). Zalety DuPrenu są duże. Do nich należą: 
mniejsza w porównaniu do naturalnego kauczuku rozpusz- 
czalność w cieczach organicznych, mniejsze pęcznienie pod 
wpływem większości olejów i smarów, brak skłonności do 
t. zw. starzenia gumy z powodu jej utleniania, mniejsza prze- 
puszczalność dla gazów!) większa odporność na różne che- 
~ mikalja i kwasy”). Wymienione własności chloroprenu ilu- 
strują poniżej podane tablice. 


1) Przepuszczalność chloroprenu dla wodoru i helu 
- wynosi 40% przepuszczalności kauczuku naturalnego dla tych 
gazów. 


AW przeciwieństwie do naturalnego kauczuku kau- 
czuk chloroprenowy nie jest atakowany przez chlorowodór, 
fluorowodór, ozon. > 


Mieszanki A i B w tablicy I posiadały następujący skład 


wagowy: A B 
chloropren . . © 100 — 
smoked sheet (kauczuk naturalny). = 100 
tlenek cynku Ge do arn Sol TO! 10 
SIATKA EE 3 
kwas stearynowy. . . 22 . . E 2 2 

pits dwufenyloguanidyna — I 
zyśpieszacze: 
OŚ PY benzydyna. . . 05 — 
fenyl — x — naftylaminy (antiutleniacz) I I 
TABLICA I. 


Porównawcze liczby wytrzymałości na rozerwanie i wydłuże 
ni: mieszanek A z chloroprenu i B z kauczuku naturalnego: 


Czas Ciężar roz- Wytrzyma- Maksymum 
Tempe- | Wulka- ciągający łość na ro- rozcią- 
nizacji próbkę na p š R 
ratura ` o mie 500%) zerwanie gliwosci 
nutach w kg/cm? w kg/cm? w lo 


A, B A B A B 
140° 1522.38/6 12,2, 17272. 412,6 a770 Roo 
140° IS 42,2 35,1 167,0 210,0 750 760 
1400 120’ 45,7 42,0 181,0 205,0 740 720 
1409 480° 54,4 14,0 165,2 87,0 700 800 


Liczby powyższe wskazują między innemi na niemożność 
przewulkanizowania chloroprenu, która to dodatnia własność 
wypływa z osiągnięcia przez chloropren kresu polimeryzacji 
(P — polimeru). 

Dla porównania t. zw. starzenia się kauczuku chloro- 
prenowego oraz kauczuku naturalnego pod wpływem utle- 
nienia, przeprowadzono szereg badań w t. zw. bombie tle- 
nowej, gdzie na odpowiednie próbki działa tlen pod ciśnie- 
niem 20 atm przy 70. W badaniach gumy przyjmuje sie, 
że 24-godzinne działanie tlenu w tych warunkach odpowiada 
rocznemu działaniu tlenu atmosferycznego. 


Liczby z powyższego doświadczenia zebrano w tablicy II. 


TABLICA IL 
Czas przeby- 
wania próbek Wytrzymałość 
w bombie i o, 
2 tlenem przy na rozerw. % maks. 
709 i 20 atm w kg/cm? wydłużenia 
Dni chloropr. kaucz. nat. chloropr. kaucz. nat. 
o 172,2 232,0 890 720 
I 212,6 195,0 845 - 660 
2 181,0 163,1 820 660 
3 193,3 159,9 805 670 
8 209,1 116,1 720 795 
14 165,2 54,5 690: 510 
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TABLICA III. 


Wpływ różnych czynników na pęcznienie zwulkanizowanych 
mieszanek z DuPrenu (D) oraz z kauczuku naturalnego (K). 


Zwiększenie objętości próbki w% 


Próbka była pogrąż. przy 289: po godzinach 


a 24 h 72 h 168 h 
i D 2,2 7,0 9,6 
oleju surowym Ko 72465 55,0 58,7 
f D 1,0 I 1,4 
oleju motorowym K 4,5 aA 11,0 
CH D 29,2 29,2 33,0 
gazolinie K 84,0 84,0 88,5 
liwi D o R S 
oliwie K 5,0 753 13,2 
: D 15,2 22,9 20 
nafcie K 89,8 83,6 83,6 


Z liczb tablicy III widać, że po 72 godz guma chloropre- 
nowa pogrążona w oleju zwiększyła swoją objętość o 7%, 
przy pogrążeniu w nafcie—o 23%. Wytrzymałość gumy 
chloroprenowej pozostaje w tych warunkach jeszcze znaczna 
(powyżej 50%), gdy guma z kauczuku naturalnego traci ją 
prawie zupełnie. 

Duże widoki otwierają sie dla zastosowań spolimeryzo- 
wanych emulsyj chloroprenowych, odpowiadających latekso- 
wi kauczuku naturalnego. Ze względu prawdopodobnie na 
mniejszy wymiar cząsteczek chloroprenu (Ø 0,126 Ú) w po- 
równaniu z cząsteczkami lateksu (0,5 — 0,3 D) jego wsiąkli- 
wość jest większa, co dla pewnych celów stanowi ważną 
cechę dodatnią. 

Do większych wad DuPrenu należy wpływ wzrostu 
temperatury na spadek jego wytrzymałości na rozerwanie. 

Próbki spolimeryzowanej emulsji chloroprenu (A) i kau- 
czuku naturalnego (lateksu — B) wykazały następujące licz- 
by wytrzymałości na rozerwanie i rozciągliwość. 


Próbka 
Wytrzymał.  Rozcią- Wytrzymałość x 
Temp. na roz. gli- na rozerwanie  wosé 
w 09 w kg/cm? wość w kg/cm? w% 
20 209,9 756 285 694 
37 92,5 806 219 712 
70 9,8 203 106 650 


Inne wady kauczuku chloroprenowego, jak skłonność 
do twardnienia po dłuższym leżeniu, zapach, brak możności 
regeneracji zostały, częściowo usunięte. 


Podane wady i zalety DuPrenu wskazują zakres jego za- 
stosowań. Już obecnie, pomimo wysokiej ceny, znajduje on 
popyt przedewszystkiem tam, gdzie się wymaga odporności 
na działanie olejów i smarów, jak np.: przy wyrobie klap 
do pomp olejowych, wężów do olejów, gąbek odpornych na 
smary etc. 

Najbliższe lata powinny zwiększyć obszar zastosowań 
Duprenu i wskazać wyraźniej na jego przemysłowe możności 


rozwojowe. 
* * 
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W Rosji praca nad syntetycznym kauczukiem prowadzona 
z szerokim rozmachem i z olbrzymim nakładem kosztów roz- 
wija się w dwóch kierunkach: poszukiwania roślin kauczuko- 
wych możliwych do hodowania na obszarach Związku So- 
wieckiego oraz w kierunku syntezy chemicznej. Pierwsza 
droga wskazana i rozpoczęta przez Edisona w St. Zjednoczo- 
nych doprowadziła w Rosji do odkrycia rośliny „chondrilli’’i 
t. zw. watocznika (asclepias corunti) oraz dużo obiecującej 
rośliny tau sagyz (rodzaju corconera), jako źródeł substancyj 
kauczukowych. Dalszy rozwój prac w tym kierunku spowodo- 
wał założenie wielkich plantacyj oraz doświadczalnej stacji 
w Kazakstanie, która w 1930 r. wyprodukowała pierwsze 
25 t kauczuku roślinnego. W obecnej chwili, pomimo konty- 
nuowania prac nad kauczukiem roślinnym, oraz prac licz- 
nych badaczy nad różnemi syntezami chemicznemi na- 
miastki kauczukowej*), na czoło zainteresowań i przemysło- 
wego rozwoju wysunęła się metoda syntezy 1,3 butadienu 
opracowana przez akademika Lebiediewa. 


Metoda powyższa polega na otrzymaniu 1,3 butadienu 
z alkoholu w obecności specjalnego mieszanego kontaktu 
działającego odwadniajac> i odwodzrniająco. Wydajność bu- 
tadienu przy tym sposobie dochodzi do 30%, licząc na zu- 
żyty alkohol. Jako produkty uboczne otrzymuje się w więk- 
szych ilościach aldehyd octo wy, eter, B — butylen. Otrzymany 
1,3 butadien polimeryzuje się z pomocą sodu metalicznego 
i przerabia dalej znanym sposobem. 


Kauczuk syntetyczny (synteza namiastki kauczukowej) 
z 1,3 butadienu ma własności bardzo zbliżone do kauczuku 
naturalnego. Różni się od niego tem, że wytrzymałość na 
rozerwanie w próbkach, otrzymanych z wulkanizacji mie- 
szanek kauczuku butadienowego bez sadzy, jest znacznie 
niższa od analogicznych próbek z kauczukiem naturalnym. 
Mieszanki z wulkanizowanego kauczuku syntetycznego z do- 
datkiem sadzy wykazują gwałtowny wzrost wytrzymałości 
na rozerwanie, dając stosunek liczb wytrzymałości na rozer- 
wanie (w kg/cm”) gumy syntetycznej do gumy naturalnej 
jak 2 : 3. Specyficzną zaletą gumy z kauczuku butadienowego 
jest jej mała ścieralność, która według literatury sowieckiej 
jest dwa razy mniejsza od ścieralności gumy z kauczuku na- 
turalnego. Jedną z cech syntetycznego kauczuku jest brak 
zdolności uplastyczniania się na walcach, tak charakterystycz- 
nej dla kauczuku naturalnego. Powoduje to pewną trudność 
przerobu, wynagradzając tę wadę zmniejszeniem zużycia 
energji mechanicznej przy obróbce dochodzącem do 28% 
(według danych sowieckich). 


Sposób Lebiediewa został na konkursie w 1929 r. 
ogłoszonym przez rząd uznany za najlepszy i polecony do 
dalszego opracowania technicznego. Organizacją i finanso- 
waniem dalszej pracy zajął się „Rezinotrest”. W grudniu 
1930 r. uruchomiono doświadczalną fabrykę, a już w poło- 
wie 1931 r. na podstawie rezultatów praktycznych, wykaza- 
nych przez próbki wyrobów gumowych z syntetycznego 
kauczuku, rozpoczęto budowę trzech dużych zakładów (w Ja- 
rosławiu, Woroneżu i Efremowie koło Moskwy) ze zdolnością 
produkcyjną do 30000 t syntetycznego kauczuku rocznie. 
W 1933 r. ukończono budowę fabryki w Kazaniu. 


3) Prof. Byzow pracuje nad syntezą kauczuku z pro- 
duktów naftowych, akademik Faworski— nad syntezą 
chloroprenu, prof. Szyłow — nad syntezą 1,3 butiadeniu 
z acetylenu po przez butylenoglikol. 
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Takie tempo rozwoju, oparte na specyficznych warun- 
kach, w jakich znajduje się Rosja Sowiecka, kryje w sobie 
dużo złudzeń i rozczarowań. Wystarczy stwierdzić, że, jak 
to wynika z literatury sowieckiej, metoda nie przechodziła 
przez pośrednią półtechniczną skalę opracowania. Razem 
z budowaniem dużych fabryk gorączkowo opracowywano 
i opracowuje się dalej podstawowe procesy fabrykacji. Zmie- 
nia się i wypróbowuje w pełnym ruchu fabrycznym nowe 
aparaty i sposoby pracy. Pomimo wybudowania czterech 
dużych fabryk nie opanowano dotychczas fabrykacji, wyka- 
zując straty w otrzymywanym butadienie, dochodzące do 
25—40%. Koszty związane z podobnym systemem pracy 
są olbrzymie i nie do pomyślenia w państwach zachodnich. 
W Z. S. S. R. cel uświęca środki i, omijając dyskusję nad samą 
zasadą, należy uznać olbrzymią energję, młodzieńczy zapał 
i wielki rozmach w prowadzeniu całej sprawy. 

Obecnie w Rosji tysiące robotników, dziesiątki inżynie- 
rów, cztery duże fabryki, około 12 laboratorjów i pracowni 
naukowych pracują w przyśpieszonem tempie nad utrzyma- 
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niem osiągniętych zdobyczy i dalszem rozszerzaniem możli- 
wości dla swego produktu. Pomijając stronę ekonomiczną 
tego zagadnienia, która w obecnej chwili nasuwa dużo obaw, 
należy uznać, że pizemysł syntetycznego kauczuku jest d 
przemyslem przyszlošci i z tego punktu widzenia jest on ` 
oceniany w Rosji nalezycie. Wspanialy poczatkowy rozkwit 
podkreśla jego możliwości do dalszego rozwoju, które będą 
zależały nie tyle od zdolności kauczuku naturalnego do obro- ` 
ny ekonomicznej, ile od rozwoju zapotrzebowania na gumę. 
A tu są możliwości nieograniczone. 
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Ksiązki i czasopisma nadesłane do Redakcji 


Livres et journaux envoyés à la redaction 


Dr. Inż. Damazy Jerzy Tilgner: ,,Die Konserven- 
Industrie in den Vereinigten Staaten von Amerika”. Str. 272 — 
Brun wig — 1932, oraz 


Dr. Inż. Damazy Jerzy Tilgner: ,,L'[ndustrie Mo- 
derne de la Conserve''. wyd. 2, str. 321 — Paris — 1933. 


Z2 ździwieniem a zarazem z rzetelnem zadowoleniem 
stwierdzamy, że pod powyższemi tytulami mamy przed soba 
podręczniki naukowo-techniczne, napisane przez Polaka. 
Zarówno podręcznik niemiecki, wydany przez znane czaso- 
pismo brunświckie ,,Konserven-Zeitung”, jak i znacznie 
rozszerzone wydanie drugie francuskie, wydane przez Zwia- 
zek Franc. Hut Stalowych OTUA, posiadają luksusową szatę 
zewnętrzną. Papier pierwszorzędny, druk czysty, wydanie 
staranne, nastrajają korzystnie już zewnętrzną formą pod- 
ręcznika. 

Treść podręczników pogłębia jeszcze więcej to korzystne 
wrażenie. Po krótkim wstępie, przedstawia autor najpierw 
rozwój przemysłu konserwowego w Ameryce, oraz podstawy 
i warunki tego rozwoju. Autor wykazuje na czem polega 
postęp techniczny, oraz w jaki sposób udostępnia się szero- 
kiemu ogółowi najnowsze wiadomości techniczne i wyniki 
badań naukowych. Do tej akcji są wciągnięte w szerokiej 
mierze szkoły akademickie. Następnie podaje p. Tilgner za- 
sady i ogólne wiadomości tyczące się przyrządzania konserw, 
poczem przechodzi kolejno: własności i zbiór surowca, jego 
sortowanie, czyszczenie i przygotowanie do konserwowania, 
układanie surowca do puszek, zamykanie ich, wyjaławianie 
i schładzanie, oraz przechowywanie. Dalej opisuje normali- 
zację, jednolitość produktu, oraz urządzanie fabryk. Roz- 
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działy o sprzedaży zawierają cenną charakterystykę rynku 
amerykańskiego, oraz wytyczne, któremi kierują się wytwór- 
cy amerykańscy przy prowadzeniu akcji reklamowej zwłaszcza 
na polu przemysłu spożywczego. Sprawa nadzoru fabrykacji 
ze strony czynników rządowych, oraz kwestja przestrzegania 
wysokiej jakości towaru, znajdują należyte omówienie. 

W części drugiej są rozważane szczegółowe roboty przy 
sporządzaniu konserw warzywnych i owocowych, konfitur, 
jamów i galaret, dalej: konserw: mięsnych, rybnych i mlecz- 
nych; ra końc 1 pod :no spis literatury. Należy zaznaczyć, że 
niejedne metody fabrykacji, szczegółowo omówione, są euro- 
pejskim fachowcom często zupełnie nieznane. Przez podanie 
uzasadnień naukowo-technicznych wyjaśnia autor szereg za- 
gadnień, dotąd uważanych za sekrety fabrykacji. 

Całość bogato ilustrowana prześlicznemi rycinami. 

Książki p. Tilgnera, który pracował jako robotnik i po- 
mocnik majstra fabrycznego w szeregu czołowych fabryk 
w Ameryce, a następnie jako kierownik techniczny jednej 
z największych fabryk konserw w Berlinie, są napisane jasno, 
zwięźle i ładnym językiem. Są one bogate treścią i wykazują 
duże osobiste doświadczenie autora, tł maczą też jasno różne 
procesy, a przedewszystkiem liczą i kalkulują. Książki p. 
Tilgnera są najlepsze, jakie ukazały się w zakresie konserw, 
Podręcznik francuski jest tem lepszy, że uwzględnia także 
warunki pracy w Europie, częstokroć w formie porównawczej 
z wynikami polskiemi i niemieckiemi. 

Powyższe podręczniki można przeto polecić każdemu, 
kogo interesuje zagadnienia przemysłu spożywczego. 

T. Chrząszcz. 
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